TIROTEO EN VILLA DOMINICO: UN 
MUERTO Y UN HERIDO GRAVE 
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NOV VIBRA AVELLANEDA 


RACING Y ESTUDIANTES 


FRENTE A FRENTE. Esta noche Avellaneda será escenario de un encuentro que 
apasiona al país e interesa al mundo: Racing vs. Estudiantes, por las semifinales 
de la Copa Libertadores de América. En las dos concentraciones existe opti- 
mismo y tranquilidad para una lucha que no admite pronósticos. Racing (foto 
arriba), paseó por las inmediaciones del hotel en Ezeiza. Estudiantes (foto de- 
recha) meditó en su Country Club de City Bell. Mientras Zubeldía confirmó el 
equipo, Pizzuti continúa con su duda: Martinoli o Raffo. En San Pablo, Palmeiras y 
Peñarol jugarán un partido clave, cubierto por nuestros enviados. (Inf. págs. 12-13). 


AISTAN SERIA SEDE 
GESTIONES DE PAZ 
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RECHAZAN UN RECURSO DE 
AMPARO DE 4 PROFESORES 


.La Corte Suprema de Jus- 
ticia rechazó el recurso de 
amparo interpuesto por cua- 
bro ex profesores de la Fa- 
£ultad de Ingeniería que 
cuestionaron Jas disposicio- 
nes del decano de esa Casa 
de estudios gue les prohibió 
“la entrada a la misma. Los 
recurrentes, señores 
Giambiagi, Ricardo A. Scari- 
eabarozzi, Naun Freidenreich 
Py Luis Constantino Bassani, 
* sestuvieron que Juego de ha- 
' ber renunciado a Sus cargos 
' a eonsecuencia de la inter- 
vención de Ja Universidad 
Nacional de Buenos Aires dis- 
? puesta en 1966, concurrieron 
a la facultad para retirar sus 
efeetos personales y libros 
ll. stendóles impedido el acceso 


Mario: 


por orden del decano. Al re- 
chazar el recurso interpuesto, 
señala la Corte que “las re- 
soluciones dictadas por las 
universidades en el orden in- 
terno y disciplinario que les 
es propio, no son, en princi- 
EhA revisables por la vía del 
recurso extraordinario aun- 
que tal revisión se requiera 
mediante una demanda de 
amparo”, 
€ NO SE HIZO LUGAR 
Por otra parte, en un jui- 
cio por divorcio, tenencia de 
cuatro hijos y separación de 
bienes tramitado en el juz- 
gado civil del doctor Luis A. 
Vicent Gache, se rechazó la 
solicitud planteada por el 
marido en cuanto pretendió 
su reintegro al hogar. 


Un Pistolero Muerto 


Otro enfrentamiento hubo en la tar- 
de de ayer entre maleantes y represen- 
tantes del orden y la ley. En esta opor- 
tunidad, el intercambio de balazos re- 


“sultó fatal para Jos hampones, uno de 


los euales quedó tendido en el teatro 
de los acontecimientos, otro herido de 
gravedad, en tanto los dos restantes 
lograron darse a la fuga, pero están 
perfectamente identificados. 

Exactamente a las 19.30, por una lla- 
mada telefónica anónima, en la Brigada 
de Investigaciones de Avellaneda se tu- 
vo conocimiento de que en Pico y Can- 
gallo, de Villa Dominico, seccional 4% 
de Avellaneda, merodeaba un automó- 
vil en cuyo interior viajaban cuatro 
personas, cuya actitud resultaba fran- 
camente sospechosa.. 

€ ENFRENTAMIENTO 

El titular de la Brigada, comisario 
Ernesto Verdún, acompañado del ofi- 
cial principal Rodríguez, principal Fi- 
gueroa, sargento ayudante Coca, sar- 
gento primero Alaniz, cabos Cortez, Ro- 
cha y Pastorinij y agentes López, Vélez 


y Pérez, partieron hacia el Jugar indi- 
cado, donde observaron Ja presencia de 
un Ford Falcon, de color celeste, cha- 
pa de la Capital Federal 013.137, ecu- 
pado por cuatro desconocidos, que es- 
taban discutiendo entre sí, presumible- 
mente por el reparto de algún botín. 
El automóvil de los desconocidos se 
hallaba estacionado sobre Ja acera, en 
la esquina de Jas calles nombradas 

La comisión policial impartió la con- 
sabida orden de detención, pero les de- 
Jincuentes, lejos de acatarla, descendie- 
ron del rodado y agredieron a balazes 
a Jos guardianes del orden. Se genera- 
lizó así un breve pero recio tiroiee, en 
el que tomaron activa participación, el 
oficial inspector Figueroa, el sargíSto 
Coca, el cabo Cortez y el agente Pérez, 
que culminó cuando uno de los desce- 
nocidos, alcanzado por varios impactos, 
se desplomó sin vida sobre la acera. 
Otro malhechor, también herido por los 
disparos policiales, buscó refugio tras 
un yebículo estacionado, pero poco des- 
pués perdió el conocimiento y fue cap- 
turado por los policías. Los otros dos 


Otro Herido en Dominic 


malvivientes, siempre disparando ' 
armas, lograron darse a la fuga, 


0 NO IDENTIFICADOS 


Junto al muerto, que aún ne fue id 
tificado, se encontró una pistela 
cápsulas servidas y tres intaetas; el! 
xido, tampoco identificado, tenía y 
vólver calibre 38, con 3 cápsulas 
das y dos intactas. Cerca de elles 
reció un revólver calíbre 39, cen 3 
sulas servidas, que seguramente 4 
uno de los maleantes al fugar. El 
dáver del delincuente abatido 
mitido a la morgue del polie: 
Avellaneda, en tanto el heride fu 
ternado en el hospital Fierito, eon 
tinela a la vista. La policía. se 
también el automóvil ocupado per 
malvivientes, que había side susi 
en la antevíspera en jurisdicción de 
lentín Alsina. 

El juez, doctor Arturo Medi 
constituyó en el lugar del heche, 
tando las medidas del caso, entre 
Ja inmediata libertad de los poll 
que participaron en el tireteo. 


ALEGATO CRISTIANO ANTE LA MUERTE DE KIN 


Para destacar “los elementos más impor- 
tantes y significativos, no debidamente acla- 


cuerdan en él o 
de King y su militancia, hasta culminar 


Ja iniciación de las luchas 


tablecido” y la “paz social”, sin Megar a 'sa- 
tisfacer las 


“necesidades reales”, las que 


Hantes, 


sirviendo a la vez para e 


rados” en torno a la muerte de Martín Lu- 
ther King, los movimientos cristianos Ju- 
ventud Universitaria Católica, Movimiento 
Estudiantil Cristiano, Centro de Estudios 
€ristiano, Iglesia y Sociedad. en América 
Latina, Juventud de Acción Católica y Cen- 
tre de Estudios Teilhard «de Chardin, entre- 
gpron un documento a la, prensa, por e€n- 
tender que “no son muchos los que han 
enplado que el drama profundo vivido en 
lés Estados Unidos tiene una indudable ex- 

ación económica, social y política”. Re- 


SU AUTO 


en la defensa de los recolectores de basu- 
ras, en Memphis, donde halló la muerte, 
señalando que “en medio de la enorme Ti- 
queza acumulada en su país, se puso al Jado 
de millones de seres humanos que viven en 
la miseria y sufren la explotación”. La de- 
claración menciona la organización de los 
negros en torno a los llamados “derechos 
civiles, que implicaba la posibilidad de vi- 
vir en igualdad ciudadana, con resultados 
gue solo permitieron conseguir tardíamente 
algunas leyes para mantener el “orden es- 


| rAXI O PARTICULAR, CAMION O PICK-UP, NUEVO O USADO DE LA 


MARCA DE SU PREFERENCIA ADQUIERALO A SOLO Eb 8 % 


ANUAL DE 


| INTERES SOBRE/SALDOS. AHORRANDO Y AMORTIZANDO EL PRESTAMO. 


TODO EN CUOTAS 


- que usted elige de acuerdo a sus posibilidades, con la seguridad de pode: 
l atguirir y saldar su unidad sin problemas de cuotas onerosas 


- 0 Km. 
Integración 
Valor Unidad Cuotas ¡ Valor Unidad 


BUU.UUL 8.0060 1.600.000 

000.000 9.000 1.700.000 
1.080.000 10.000 1.800.000 
1.100.000 11.000 |, 1.900.000 
1.200.000 12.004 |“ 2.000.000 
1.300.000 13.000 2.100.000 
1.400.000 14.000 2.200.000 22.000 
1.500.000 15.000 2.300.000 23.000 


HASTA 5.000.000 DE PESOS 


Cuotas 


16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 


USADOS 


Integración 
Valor Unidad Cuotas Valor Unidad Cuotas 
1.000 900.000 
. 1.000.000 
Y 100.000 
1, ¡20 000 


Usted También Puede Comprar un Automóvil 


¡ CONSULTENOS! 


ESPERAMOS SU VISITA DE' LUNES A VIERNES DE P A 20 HORAS 


- Casa Central: VIAMONTE 1703 


o en Nuestras Sucursales: 


CONSTITUCION 
Bernardo de lrigoyen 1617, Lo- 
eal 1 (interno) Galería Brasil 


Carhué 49 
11436), Gal. 


Av. 9 de Julio 1558 
lial. Falabella Hall Central 
(4 cuadras estación) 


PUMPEYA | 


LANUS | 


Av. Sáenz 1169 
Galería Comercial Sácnz 


Local 20 - Hall Central 


LINIERS 

(altura Rivadavia 
Orédito Liniers, 
Hall Central, Local 19 


MOKON 
25 de Mayo 251, Galería Edén 


Local 15 - Hal Central 


SAN JUSTO 
Paraguay 2528 
(altura Prov. Unidas 3600) 

ES 


Estac. ARISTOB. DEL VALLE 
Hall Central Avda. Maipú 180 
Puente Saavedra 


Alvear 246 - Gal. Santa Bosa 


VILLA BALLESTER 
| Local 22 


LA PLATA 
Calle 48 Nv.692)40 
Of. 13, Piso 1+ 


CREDITO AUTOMOTOR ARGENTINO S, A, 


DE AHORRO PARA UN FIN DETERMINADO 


Condiciones y bases técnicas aprobadas por resolución del Ministerio de Educación y 


la Nación Res. P. 


Justicia de* 


J. 1491/63 y 1244/66. Personería Jurídica otorgada el 8-5-63, Res. > J. No 853 


aún así, no se aplican en la práctica. De 
ese fracaso surgió la posición de Carmichael, 
enfrentado a la no violencia, que lanzó su 
“Black Power”, surgida de la. “experiencia 
por la gue ya no se cree en la eficacia de 
una lucha no violenta dentro del sistema 
imperante”. Sostiene luego que lo que ocu- 
rre es “un conflicto entre dos formas de 
cultura'” y revela que “la población negra 
significa para los sectores privilegiados, ma- 
no de obra barata y elementos de explota- 
ción en las tareas de fatiga y más humi- 


MASACRE TEXANA: 
MEXICANAS LAS VICTIMAS 


— Las víctimas 
del cuádruple asesinato, que fueron encontradas diseminadas 
2 lo largo de una carretera de esta región, han podido ser 
identificadas anoche como miembros de una familia de 
nacionalidad mexicana. Se trata de Juan Manuel Arellano, 
de unos 30 años, su esposa Mónica López de Arellano, de 24, 
su hermana Rosa Elía Santos Arellano, de 21, y el hijito de 
esta última, Eduardo, de 18 meses. Em cuanto a los dos 
niños que se encuentran gravemente heridos, han sido 
identificados como Manuel Arellano, de 4 años, quien pre- 
senta varias heridas de cuchillo, y su hermanita Leticia 
Arellano, que tiene una herida de bala entre los ojos. 
Axmmbos se encuentran internados en un hospital local, donde 
fueren reconocidos por algunos familiares. 
informó que el cuerpo de la joven Rosa Santos Arellano 
se encentraba completamente desnudo y «¿que había sido 


DEL RIO, Texas, 18 (France Presse). 


violada, 


La familia Arellano, que habita en Piedras Negras, lo- 
calidad mexicana de la «orilla de Río Grande, fue vista por 
última vez en Loma Alta, donde se detuvo para reparar 
un revenión en una de las ruedas del Buiek 1957 en que 


viajaba. 


También se 


mejor a la clase trabajadora, con el n 
nimiento de un determinado nivel de € 
rios utilizando negros desocupades”. 


Dice más adelante que la respuesta 
lenta de los negros se opera perque Í; 
a su exclusión de los bienes económi 
eulturales, son usados como carne de cañ 
en Vietnam y obligados a vivir en ghettí 
Ioiserables, siendo “por tante una violene 
que responde a la violencia institucional 
zada, permanente y preexistente del sis 
social, económico y político sobre el g 
basa la sociedad norteamericana”, 


ERÁN 


MENDOZA, 18 (De 
tro correspensal). 
ola de fríc intense 
azotando una armplia 2 
de la provincia. Desde P 
ta de Vacas aj] Cristo 
dentor, se han regis 
mínimas que oOseilan 
tre los 2 y los 10 e 
bajo cero, 
temperatura ha sn / 
improviso a la peblacd 
que se -había habit 

“veranito” con 

raturas realmente 
nas. Y aunque la £0s 
veía venir, la verdad es 


tempestivamente que 
causado muy poca gra 
De todos modos, las 
meras heladas del 
siempre traem apare, 
temperaturas entre 10 
grados bajo cere 


CARNES: DECIDEN SOBRE 
SU VENTA AL EXTERIOR 


Pasadas las 11.30 comenzó en el despacho 
del ministro de Economía y Trabajo una 
reunión de funcionarios y técnicos relativa 
al comercio de carnes, principalmente la si- 
tuación existente con Gran Bretaña y la 
creada últimamente con- España. La reunión 
€s presidida por el ministro de Economía 

Naturalmente, el tema central a conside- 
Tar era qué hacer respecto a la posición in- 
glesa acerca de nuestras carnes: si se reanu- 
dan o no los embarques a ese país. Cual- 
quiera de las dos determinaciones no supera 
la crisis comercial. En el caso de que les 
embarques sean reanudados, es factible que 
los importadores especulen con los precies 
como en la víspera ocurrió con las carnes 


uruguayas que fueron cotizadas a y: lo 
inferiores existentes previa la veda, en 
ciembre último. Lo segundo, ebligaría 
búsqueda de otros mercados Je sufici 
mente compradores coma para compen 
inglés, tradicionalmente fuerte recepte 
producto, Será difícil, sin duda, captar 
mercados. 

La situación surgida con España 
tan grave. Esta tarde parte hacia la p 
sula el ingeniero Gastón Valente, guien 
cisamente postergó su viaje a fin de 
ticipar en la reunión de la feehba. El | 
bierno franquista querría disminuir les el 
barques, de 60 mil a 40 mil anuales, 
no habría logrado abonar un mener 


MISS GORDA 1968: PESA 208 KILOS 


En la residencia del can- 
tor Rodolfo Zapata, se fes- 
tejó este mediodía como se 
hace anualmente en esta 
fecha, el “Día de las Gor- 
das”, Una balanza especial, 
para soportar gran peso, E 
instaló en la puerta de 
casa del cantor. A medida 
que llegaban procedían a 


pesarlas, para coronar a la 
Reina de las Gordas, Cuan- 
do el premio parecía que ya 
tenía dueña en María Alias 
de Medina, que pesa nada 
menos que 203 kilos, Megó a 
la fiesta Felisa de Laje y an- 
te el asombro 
pesó de 208 kHos, peso que 
se controló nuevamente pa- 


ra establecer quien era 
auténtica “Miss Gorda” 
Luego de la coronación; 
sirvió asado monstruo PM 
satisfacer el apetito de ? 
gorditas y la fiesta termi 
con bailes, cinchadas y 
rreras de embolsados, 40) 
participaban las señoras 
festejaban su día. 


meral dio un 


y ias Sióves Y8 de Abril de 1968 


ERONISMO, EN LA CO 


La Comisión Pro Retorno Dio un Documento 


"Perón ha expresado en diversas cir- 
cunstancias que Su presencia en el país 
tiene por objeto el reencuentro y la con- 
ciliación de los argentinos, sobre la ba- 
Sa de que todos tenemos algo que ceder 

ra lograr las coincidencias en bien 

la Patria y la paz espiritual de sus 
jos.” 


MW El DOCUMENTO ¿ 

Así dice en una de sus partes el do- 
cumento que la Comisión Argentina Pro 
Retorno del General Perón, entregó hoy 
al peronismo en la calle Paraguay 1866, 
fiomicilio del doctor Edgard Sá allí pre- 
sente, al ignal sue el general Sosa Mo- 
lina, el dcctor Francisco Rodríguez Vi- 
gil, doctor Erez Pardo, señor Angel 

nce y otras personalidades del ex mo- 

miento peronista. Se aclaró que fue 


imposible contar con la presencia del* 


doctor Jerónimo Remorino por estar 
ocupado en otras reuniones, dejándose 
éstablecido que el ex ministro de Re- 
laciones Exteriores del gobierno del ge- 
feral Perón, hatia retornado de Ma- 
drid, encontrándose en Buenos- Aires, 


como. delegado personal de Juan Pe- 
rón. 

Verbalmente se insistió ante los re- 
presentantes de la prensa que la ges- 
tión de la Comisión será por vias to- 
talmente legales —como lo anticipara 
CRONICA— y que, por razones jerár- 
quicas, esas gestiones se iniciarán a la 
brevedad ante el presidente de la Na- 
ción, teniente general Juan Carlos On- 
ganía. Es anhelo también de la Comisión 
el hallazgo del cadáver de va Perón, 
para “darle cristiana sepultura”, se ex- 
presó enfáticamente. 

El dccumento destaca que “con la 
presencia de Perón, el país ganará el 
ser nacional”. Que se logrará con su 
presencia la estabilidad y la unidad de 
la Nación, refirmando que el movimien- 
to y su jefe, el general Perón, “son ab- 
solutamente ajenos a tedo sentimiento 
de revancha, odio o venganza”. Dice 
después, que la revolución del 55 no fue 
hecha contra Perón, sino contra el mo- 
vimiento patriótico que éste represen- 
taba, “El gobierno de las Fuerzas Ar- 
nadas, agrega más adelante, da razón 


CUIDE SU 


de la vigencia del peronismo. El presi- 
dente expresa que la antinomia pero- 
nismo-antiperonismo p2rtenece al pa- 
sado; en tanto el Comandante en Jefe 
del Ejército, expresa conceptos en sen- 
tido contrario”. En el párrafo referido 
a la Iglesia, el documenio expresa; “que 
a través de les encíclicas papales se 
da razón a lo actuado por Perón en el 
campo de la justicia social. “Parte de 
los sacerdotes y dignatarios de la Iglesia, 
en todo el país, s> ubican ahora a codo 
con los trabajadores, en su lucha por la 
justicia social”, continúa diciendo, .y 
agrega: “La CGT, sursida del congreso 
normalizador, acaba de demostrar elo- 
cuentemente la vigencia del movimien- 
to y su lucha, Además, podría probar- 
se, con sus resultados, un plebiscito 
popular, cualquiera sea su forma”. Es- 
ta frase del documento es quizá la cla- 
ve del mismo, ya que en el comunicado, 
como verbalmente, se insistió en el ple- 
biscito popular para determinar el re- 
torno del general Perón al pais, y que 
la Comisión considera impostergable a 
esta altura de los acontecimientos, 


URUGUAY: INVESTIGAN 
VIOLACION DE AGUAS 


MONTEVIDEO, 18 (EFE). — En medios guyernamentales 
seguía investigándose hoy la presunta invasión de aguas 
a territoriales por parte de buques de bandera argentina 
Ah tej 


el valor 
de sus bienes ! 


que habrían violado los límites frante a la costa del de- 


partamento de Colonia, con 


el objeto de remolcar un 


barco hundido. Si bien el ministro de Defensa Nacional, 
general Francese, desmintió que haya habido amenaza 
de los barcos argentinos hacia el guardacosta uruguayo 
que fue a pedir explicaciones sobre su presencia en el 


lugar, admitió, en cambio, 


que se continúan realizando 


10s estudios tendientes a aclarar la situación. 


MONTEVIDEO: DOS 
PAROS OBREROS 


SE CUMPLEN HOY 


MONTEVIDEO, 18 (EFE). 
— Dos paros parciales re- 
alizan hoy los trabajadores 
del Estado en todas las de- 
pendencias del mismo, de 
acuerdo a un programa de 
lucha. dispuesto por la CNT 
(Convención Nacional de 
Trabajadores). Se piden re- 
ajustes salariales y venta- 
jas sociales que han sido 
rechazadas en varias 'Opor- 
tunidades por el gobierno. 
Los obreros portuarios, por 
su parte, también han de- 
cretado un paro de 24 ho- 


FUA: Comienzan los 
Actos de Protesta 


De acuerdo con lo anun- 
ciado oportunamente por 
la Federación Universita- 
ria Argentina —FUA—, en 
la fecha darán comienzo 
los actos de protesta “con- 
tra el Estatuto de la Uni- 
versidad recientemente 
promulgado”. 

Dicha organización, di- 
suelta por el gobierno en 
agosto de 1966, emitió un 
comunicado anunciando la 
organización de mitines en 
las facultades (no especi- 
fica en cuáles) que se con- 
cretarían esta noche, coin. 
cidentes con el cincuente- 


NUEVA YORK: GRAN ESCANDALO 
EN UN COLEGIO DE SEÑORITAS 


NUEVA YORK, 18 (EFE). — El caso de Linda Leclair, 
de 2t años, alumna del colegio Barnard, una universidad 
privada para señoritas de las mejores familias de Nueva 
York, es hoy la comidilla del día y ha levantado un enor- 
me revuelo publicitario. Linda logró eludir las rigurosas 
reclas del internado, fingiendo que tenía un trabajo extra, 
única excepción que el colezio hace para dar permiso de 
vivir fuera del colegio a sus alumnas. Pero resultó que el 
“trabajo” de Linda era en realidad convivir amancebada 
con otro estudiante en un apartamento de Manhattan. 


NUEVOS CURSOS 
ACELERADOS y 


Ud. aprende positivamente 
en la mitad del tiempo 


una carrera comerciai en las 
afamadas Academias Pitman, 
en forma fácil y rápida, para 
desempeñarse eficientemente 
en CARGOS IMPORTANTES 


== CURSOS PITMAN —— 


DACTILOGRAFIA - TAQUIGRAFIA +» TENEDU- $ 
RIA DE LIBROS - CONTABILIDAD SUPERIOR 
REDITOS -CORRESPONSAL- SECRETARIADO 
INGLES - FRANCES - DIBUJO » ETC. 


PAGUE EN CUOTAS MENSUALES 
SIN OTRO COMPROMISO 


ACADEMIAS 


nario de su fundación. 


NOVEDAD ABS 


Ml NUEVA 
ALMACENERO | y 
INCIATEX 


syhcromatic 


para tejer . 


ras, pidiendo la reintegra- 
ción de 400 jornaleros que 
quedaron cesantes al apoyar 
una huelga considerada ile- 
gal por el presidente de la 
Administración Nacional de 
Puertos, general Juan P, Ri- 
bas. Los epítetes que se usan 
contra éste, en medios sindi- 
cales portuarios, son cada 
yez más violentos. 


A Ml NUEVO diseño 
FRENTES Y o ct dean NU 3 [0) color 
a»Obtienen la máxima protección y vaJorizan toda la 
NUEVO impacto 


propiedad, sí están pintados con MURALBA, muy re- 
istente al sol, Ja lluvia y el polvo, 
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EGIPCIOS 


EL CAIRO, 18 (Reuter). — Las bajlari- 
nas egipcias de la “danza del vientre” a 
quienes el gobierno ordenó tres años atrás 
cubrirse el diafragma al ejecutar sus dan- 
zas, han sido advertidas a fin de que 
restrinjan el movimiento de sus caderas. 

Los nuevos reglamentos impuestos a los 
propietarios de elubes nocturnos probíben 


Crónica 


Gel cuerpo, pues el gobierno consideró que 
las bailarinas, que constituyen uno de los 
principales atractivos turísticos, estaban 
demasiado poco vestidas. Las estrictas 
disposiciones recientemente sancionadas 
impiden a Jas bailarinas dejar la pista de 
baile para conversar con los parroquianos 
o adoptar poses provocativas en las foto- 
grafías. 


PUDOROSOS: LAS BAILARINAS DEL VIENTRE | 
DEBERAN CUBRIRSE EL DIAFRAGMA Y NO MOVER CADERAS || 


rante su actxrción y ningún bajle puede 
estar basado un arreglos musicales de mú- 
El punto de vista del go- 


sica religiosa. 


Buenos Alres, Jueves 18 de Abril de ] 


ba hasta la cintura, añadió: “La da y 
del vientre es en realidad un baile 
poca categoría. Está basado pura 
en la sensualidad”. 


hierno en lo que concierne a este tipe de 
bailes coincide con la opinión de una de Jas 
principales bailarinas de este género, So- 
huer Zaki, una pelirroja de 26 años. 

La señorita Zaki, meíntras se tras- 
Jadaba apresuradamente en taxi para eum- 


la danza del 


“En opinión de los egipcios educadas 
es algo vulgar 
consíste más que nada en exhibir el 
po. Los turistas se enloquecen de +64 


vientre 


a las bailarinas realizar contoneos de ca- 
dera u otros movimientos provocativos en 
forma prolongada. El decreto dictado an- 
teriormente les hizo cubrir la parte media 


EXTRAÑA MUERTE DE UN OBRERO 


Hay Inquietud en Lobería por el Suceso 


LOBERIA, Buenos Aires, 18 (De nues- ción, sin embargo, no habérsele permi- trágico final utilizando un arreador que 
tro corresponsal). — Los vecinos y el | tido al médico de guardia del hospital ató a la cabriada de un tinglado y ha- 
intendente de este pueblo reclaman local realizar la autopsia, determinan- ciendo un nudo eorredizo colocó el óva- 
que sea esclarecida la extraña muerte de la policía la inmediata inhumación lo en su cuello y se dejó pender, El po- 
«lel obrero José Cardozo, pues el comen- de los restos con un eertificado expe- bre hombre habitaba una humilde vi- 
tario circulante es que falleció a causa dido por un médico de Necochea. Re- vienda en el cuartel 5% del partido. A su 
de apremios ilegales. La inquietud se ha presentantes del comercio están deci- compañera, Honoria Rincón, había ad- 
evidenciado a través de una solicitud didos a cerrar sus puertas, hasta que se vertido reiteradamente que el propieta- 
elel intendente, señor Emilio Ariet, ele- esclarezca este extraño episodio. rio de la tierra los desalojaría, porque 
weda al ministro de gobierno provin- | Y SE AHORCO la ley le otorgaba derechó. La mujer 
ejal, coronel Heriberto Kurt Brenner, a Esta misma población está afectada | €xplicó a la policía los esfuerzos que 
fin de que intervenga pera esclarecer por el suicidio del campesino Fernan- hicieron por explotar esa parcela, por 
el hecho. El parte de la policía, dice que do Zunda, argentino, de 47 años, quien arrancarle frutos, pues en ello radica- 
Cardozo fue hallado sin vida en la vía | eligió la muerte antes de verse desalo- | ba todo su capital. La muerte de Zun- 
pública Sin que se ponga en duda tal | jado del predio que arrendaba. Impo- | da consterna a Lobería, porque se tra- 


a “rmación no deja de llamar la aten- tente ante la legislación, decidió su taba de un buen trabajador, 
e 


CLAUDIA Y NITO, BODA DE ALCURNIA 


$; 
$ 
. ,. 
—¿No tenés un rubio? No doy más de los nervios... ([ medio de pesos en efectivo; Manolo Villamor, 500.000 pesos $ . 
Nito Mores, eontra Ja que es su costumbre, daba pro- en efectivo, y muchos pesos más que hicieron un total de se 
longadas pitadas al cigarrillo mientras esperaba... Junto ocho millones en efectivo; además, Riceiardi, una bandeja 
a él eran muchos lcs que esperaban, pero no todos estaban, de plata y oro; Santiago Saecol, una heladera; el general 
mi demostraban, lo que-él sentia y lo que él minutos más Alíredo Stroessner, un juezo de eubiertos de plata; un primo 
t de de ía hacer... Eran las 21.3 y recién había llegado en hermano de Nito, una talla de marfil ($ 800.000); cuatro 
compañía de sús padres y de los padres de Claudia a la televisores —aún no fuerom abiertos— y muchos regalos más 
Jgles > Wrestra Señora de la Merced. di que llenaban la sala de música de Mariano Mores. 
Alguien que parece que sabía mucho nos dijo: “Por ser A las 21.23 irrumpieron los instrurmentos del cuarteto 
el único casamiento del día se han pagado 30.000 pesos, dirigido por el maestro Fornasari, que acompañarían a la 
pero nosotros debemos descontar los gastos y repartir la voz de la señora Clara Barceló de Dates, quienes imterpre- 
cuarta parte com la iglesia que correspondía para casarlos, farían “Angélicus”, de César Frank; “Canción de la Vir- 
ereo que era la de San Cristóbal, aunaue me parece que gen” y el “Ave María”, de Schubert, Con esos compases 
los novios eligieron ésta por Jlamarse madre e hija Merce- hizo su entrada la novia, del brazo del otro padrino, Ale- 
des.” j imient > - 
y . A Jandro Romay. Movimientos de fotógrzfos, cameramen, pe- 
- Los báneos y comulgatorios estaban adornados eon'l riodistas y público. Claudía llevaba un vestido larco de 
guirnaldas de elayeles, erisantenios y eladiolos blancos y raso de seda natural y encaje f A RS 
rosados. Todos los arreglos florales fueron realizados por : : y encaje franeés con capuchón; en su 
; z 1 z E mano una orquídea blanca rodeada de azahares ph ro- 
1 r y un ro 
un familiar de Claudia, dueño de una florería de Lamús, sario bendecido por el Papa, regalo de una congregación 
Ae > > z ; - sñ » a : 
Nito seguía fumando desesperadamente .su rubio. Mariano de escuelas católicas. La ceremonia se efectuó en un silen- 


Mores (sería padrino) su inseparable “puro”. Tanto padre a) - as 8 , 
como hija vestían jaquet. En otro aparte dialogaban ambas cio total. Solo los “clicks” de las máquinas interrumpían las 


plir una nueva actuación declaró que ella 
preferiría ser bailarina de ballet. Sacu- 
diendo Ja hermosa cabellera que le Jega- 


Además, quienes acompañen la danza 
con el ritmo de sus tambores no pueden 
sumarse a Jas bailarinas en la pista du- 


El gobierno por su parte está respald 
do las aspiraciones de la señorita Zaki 


E 
y 
> 
modos”, expresó la señorita Zaki, J 
convertirse en bailarina de ballet, ¡ 


eN 
¿E 
$ 
SN 
$ 


madres, quienes seríam madrias. La señora Mirna Mores, | P2labras del padre Mosteiro. Hasta que ambos dieron el “sí, E 
en med: o de Henriette de tul rosa bordado con tremcilla | QUIETO”, Y y> eran marido y mujer tamvién ante Dios. Des- pa 
y mostacilla. La señora Mercedes D. de Bayo, mamá de pués, la salida. Los sazudos, log apretojomes, las corridas, y Ñ a a o 
Clandía, un modelo de Dora Morelatto de raso chino y en- más tarde la fiesta en los salones del Club Hípico. Mucha eo . s 


gente, No mu-:bhos arti tas. Los brindis de costumbre, los 
bailes también, y una partida final hacia un hotel céntrico. 
Nito Mores, O Mariano Alserto Martínez, y Claudia, o Mer- 
cedes Beatriz Bayo, ya eran marido y mujer ante Dios, y 
para siempre. Hoy, a las 20.45, partirán hacia Miami, Las 
Vezas, las Bahamas, Puerto Rico y México. Volverán den- 


LA NUEVA LEY DE 
BANCOS SE DARA A 
| CONOCER EN MAYO | Hi A 


En- Tos primeros días de 
mayo próximo se conocerá 
coincidentemente con la 
anunelada reforma» del ' sis- 


eajo francés negro y dorado. El padre de ella, Julio Bayo, 
trataba, de ultimar los detalles finales, y Ja otra integrante 
de la familia Mores, Silvia, mimaba a su flamante novio 
—hace dos días presentado en la casa— de nombre Fabbiani, 
de 19 años, e hijo de un hacendado correntino. 
Cim:miaoan algunos familiare . quienes además decían 
de los rezalos ya recibidos: Mariano Mores, un millón y 


¡QUE PAREJAE .. Claudia y Nito ya sem marido y mujer. 
ceremonia religiosa atrajo mucha gente a la ¡iglesia de la 
A SY) CEPA EN La NOCHE 


san socrerso. DARLING ENTRE RIOS 11 


Ahlerto todos los días de 2: e 4 nuras. Taminém domingoX 


mms 17 CARAS RISUEÑAS - 3 SEXY BARMANS 


promoción 


CABAÑA CIRCULO “C” 


3100 - Tel. 97-0169 


NO PIENSE MAS! “| 
NECESITA DINERO? 


AL 6 % SE LO FACILITA “C.A.LS.A.F.” 
para adquirir su Auto, Camión, Taxis, 
Máquinas Agrícolas, - Rurales, Prendas, Oficinas; 
Campes, Galpones, Silos, Tinglados, de la marta T 

que usted prefiera, Nuevos o usados. 
TOTALMENTE EN CUOTAS 


tema creditício, la nueva ley | ; Ea 
de intefmediarios del crédi- Opio: 
ARA Y - to que suplirá a las d sposi- 
AA E ; ciones de la actua] ley de 


su casa 


eterfiogar 


bancos. El directorio del 
Banco Central —según ha 
tráseendido—, pondrá en 
breve, fin a las tareas de 
revisión de los anteproyec- 
tos elaborados por una .co- 
misión integrada por repre- 
sentantes de varios sectores 
finaneieros. Alsunas versio- 
nes que cireularon «¿no he, 
indicaban que en la política 
erediticia figuraría la am- 
pliación del tope máximo de 
log denominados préstamos 
personales, que de 350.000 


SENSACIONAL PLAN MES DE ABRIL 
la los primeros 300 clientes) 
anticipo $ 40.000 (puede pagarlo en 10 meses) 


y Ss 4.390 por mes 


paredes compactadas 
techo de tejas 


pjs de Loco pesos pasarían a 500.000 por er A 2 6% Interés anual sobre Saldos 
pared sanitaria FABRICA, EXPOSICION Y VENTAS firma. Además, sería amplia- Solicitnd “Integración Amortivación 
A TERRA planta NS 1, CHACARITA: AV. DEL CAMPO 1550 qe le BAsins «ce pepducios $ 100.000 $ 828 $ 1.420 
Planta N% 2. V. ADELINA: AV. FONDO DE LA LEGUA 2345 pb. m<<< > Ml » 500.000 4.149 , 7.100 
3 Cal. 215-4-114-5-1-22 y Panamericana pra arroz se, Oematid ”. 1.000.000 » 3.2% » 14.200 
per get o a CREDITO AUTOMOTRIZ INTEGRAL 
PLANTAS EXPOSICION Y VENTAS. S. Martin 170 LA PLATA: bros entre los que figurarían 
INDUSTRIALES LINIERS: VTE. LOPEZ: Calle Y No 841 y los automotores, especial- S.A, Financiera de Ahorre: y Prést. para Fines Determinú 


RESPALDAN Ramón Falcón 7018 Av. Maipú 199 . Diag. 73 - 119 y 120 mente los-derominados uti- Planes aprobados Res: PJ. 000012 del 8-11:66. 


litarios. Se aguarda la llega- 


, S - A , Je! 
SU COMPR CONSTITUCION: BOULOGNE: M. DEL PLATA: E Constitució y planes técnicos aprobados 000324 del 4-12.66 R 
A Caseros 949 Av. Rolón 2464  J.B. Justo y Jujuy Sa ocio =- E, Real, CONSULTE: Sin compramiso: tados low días de 9 « 19 10 

Jl el trabajo Sábados de 8,90 a 19 horas. Sí no puede 


ESCRIBANOS: 


Uruguay 772, piso 4%- Capital Federal 


antes de que sea sometido al 
estudio de las autoridades 
de la conducción económica. 


y ahora en NEUQUEN. Independencia y Tucumán 
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Bus Aires, Jueves 18 de Abril de 1968 


GRAVE ACCIDENTE 
DERGA DE COLONIA 


Turistas Argentinos Heridos 


MONTEVIDEO, 18 (Associated Press y ANSA). — Cua- 
tro turistas argentinos fueron víctimas de un grave acciden- 
te ocurrido en horas de la noche anterior, mientras viaja- 
ban en su automóvil por la ruta 7, en las inmediaciones de 
la ciudad de Colonia. 

El vehículo, matrícula argentina B-025.431, era condu- 
cido por el ingeniero Juan Antonio Grachiero, argentino de 
50 años, casado, a quien acompañaban su esposa Lea Jaco- 
ba Miasdska y sus hijos Horacio, de 17 años, y Patricia, de 20. 

El accidente se produjo cuando el automóvil chocó yio- 
lentamente por causas que no se establecieron debidamente, 
contra una camioneta con chapa oficial N? 1.876, guiada 
por el ingeniero Aron José Karlosky, a la altura del kiló- 
inetro 164, de la citada ruta. 

Como resultado del encontronazo, el auto argentino que- 
dó prácticamente destrozado, siendo arrojado a un costado 
del camino. De inmediato varios espectadores del drama 
—incluyendo al ingeniero Karlosky, que resultó ileso— co- 
rrieron a auxiliar a las víctimas. Se comprobó que el matri- 
monio Grachiero había resultado con lesiones diversas, todas 
éllas de consideración, las que motivaron su internación en 
el hospital local, donde ingresaron con diagnóstico reser- 
vado. Según trascendió, el estado de ambos es desesperante. 
En cuanto a los hijos, también internados en el mismo lugar, 
sus heridas no revisten tanta gravedad como la de sus pro- 
genitores. s 
% GRAVE ACCIDENTE: DOS MUERTOS 

MONTEVIDEO, 18 (ANSA). — Dos muertos y un herido 
grave es el saldo de un grave accidente de tránsito, ocu- 
rrido en las cercanías de la ciudad de Las Piedras, a unos 
E5 kilómetros de esta capital. 

Una camioneta de la marina, conducida por el cabo 
Eduardo Viera, a quien acompañaban el cabo de policía 
Puga Burgos y el azente Florencio Ferreira, volcó especta- 
eularmente en el camino —continuación Elías Regules— 
cerca de la ruta 5, falleciendo en forma instantánea el 
cabo Puga Burgos y el agente Ferreira. 

El conductor Eduardo Viera, con gravísimas heridas, 
fue trasladado al hospital militar en esta capital. 


CIRUJANO DE RODESIA 
LLEGO A BUENOS AIRES 


Hoy, a las 8.30, en el yue- 
lo 133 de Aerolíneas Argen- 
tinas, llegó de Londres el 
doctor T. Thompson, cate- 
drático de cirugía de la Uni- 
versidad de Salisbury, Ro- 
desia. Especialmente invita- 
do por la Empresa Líneas 
Marítimas Argentinas (EL- 
MA), viene al país a reali- 
zar un autoinjerto de pul- 
món en un marinero de su 


flota. Cabe destacar que el 
doctor Thompson, en loable 
gesto, no ha aceptado hono- 
rarios por su intervención. 
Asimismo, dictará una con- 
ferencia el 23 del actual en 
la cátedra de cirugía de la 
Facultad de Medicina de 
Buenos Aires que preside el 
profesor doctor Mario Brea. 
También disertará el día 26 
en la Sociedad de Cirugía 


LEY DE ALQUILERES: UNA 


REUNION PARA RECLAMAR 


CURA AGASAJADO 


Justiciero y filial home- 
naje se rendirá al señor 
cura párroco de la iglesia 
de Santa Clara el domingo 
21 del corriente. La obra 
que el ilustrísimo y reve- 
rendísimo monseñor Juan 
Stillo cumpliera durante 45 
años de sacerdocio y 38 de 
párroco en la citada parro- 
quia, y al cumplirse un 
lustro de su honrosa dis- 
tinción como camarero se- 
ereto de S. S. Juan XXIIM, 
Se verán premiadas por el 
homenaje de los fieles, Los 
actos se iniciarán a las 9 
horas con una misa solem- 
nizada de Comunión gene- 
ral que contará con la pre- 
dicación de monseñor Dr. 
Alejandro Schell, obispo 
diocesano de Lomas de Za- 
mora, condiscípulo del 
agasajado. 


Comerciantes de Belgrano, 
Saavedra, Cabildo Norte, 
Federico Lacroze y Otros 
barrios cercanos, se reunie- 
Ton anoche para reclamar 
la dercgación de las leyes 
hacionales 17.607 y 17.689, 
relativas al régimen de al- 
quileres y locaciones, “Al- 
quileres justos, sí; desalojos, 
no” fue el lema de la re- 
unión que congregó a unas 
300 personas, en su mayoría 
hombres maduros. 'luvo por 
escenario el salón cultural 
de la Cooperativa Cabildo 
Norte, ubicada en la avenida 
Cabildo 3277, y entre otros, 
hablaron el presidente de la 
Asociación de  Locatarios, 
Juan Callero y Perci; el 
titular de la Confederación 
Argentina de Inquilinos, 
Carlos de “alma y el presi- 
dente de la Federación de 


Centros Comerciales de la 
Capital, señor Carlos Cer- 
sósimo. 


PIRAMIDE EGIPCIA AUN 
GUARDARIA UN SECRETO 


NUEVA YORK, 18 (ANSA). — En el interior de la enor- 
me pirámide de Kefren, ubicada a pocos kilómetros de el 
Cairo, existiría un compartimento secreto. Según se informó 
hoy en los ambientes de la universidad de Berkeley, en Ca- 
lifornia, un grupo de científicos norteamericanos y egipcios 
están realizando una serie de experimentos en los subte- 


“Kkráneos de la pirámide, que tiene 4500 años de antigúedad. 


Utilizando complejos apárates electrónicos, los científicos 
están tratando de ubicar la existencia de una pieza secreta 
que habría eludido los saquees de los siglos pasados y las 
búsquedas de los arqueólogos, 
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TODO EL 
- AÑO 


BATIDORA 
KENWOOD 
CH EF Básica, último 


modelo 


$ 21.490 
ACOLCHADOS 
TRIDENT 


100% fibra poliamida, 
estampados, 1 plaza 


s$ 3.690 


JUEGO DE 
CUBIERTOS 
CAROL 


acero inoxidable impor- 
tado, estuche plástico. 
24 piezas 


$ 2.390 


TELEVISOR 
PHILCO COURRIER 


16 pulgadas, transportable, 
antena integral 


: 56.900 


DEEP CLEANSER: 


crema. para limpieza A 
de Helena Rubinstein 


BOTIN 
FUNCIONAL 


marrón o negro, 
piso de goma 1.090 
$ 1390 


LANA 
MAMITA 


suave, 
no pica 
ovillo 50 grms. . 


.s 99 
AMBO PIJAMA 


para hombre, bombasí fantasía ...... MO 
CUBIERTA 
FIRESTONE SS 


alta velocidad, 4 telas, 


165 x 380 para 11 700 


Peugeot ..$ 


vulcanizada , $ 


MANTA PARA 
VIAJE lana escocesa 


con flecos 


s 990 


TENAZA PARA 
CARPINTERO 


RUWAC . 299 
> MAYONESA 
s Y9 Bl macnasco 


340 grms, 2... $ 125 
tinto con envase 


LE 
: 49 


En el mes de su tercer aniversario 


GIGAN?, 


PRIMER SUPERMERCADO TOTAL EN JUAN B. JUSTO Y ALVAREZ JONTE 
Y PROXIMAMENTE EN: AVDA. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN 295 - VICENTE LOPEZ 
LERMA FMRAMINGIAS UNIDAS 5000 » RAN JUSTO. 


JABON EN POLVO 
LA FAMILIA 


paquete 935 grms. $ 49 


> 


VINO 
BATTAGLIA 


OFERTA 
GIGANT JABON 


CAMPANITA L. L. 


3 pastillas de 100 grms. 


L 


A a 
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CGT Y POLITICA SALARIA 


a ningún compañero dirigente; pero 
seo —basado en la experienca— es de 
se unan en una sola CGT para defen 
imponer derechos pisoteados por la 
prensión y la barvarie, Por otra parte. 
es acaso la única razón de ser de la 
deración General del 
mente, sí. En su defecto, la CGT será ; 
oficina de Gobierno, por muchas y 
palabras que puedan exteriorizaree, 
los dirigentes gremiales se unan sin 
gos políticos contra la explotación san 
naria. Las exclusiones políticas en una 
ganización obrera no tienen razón de 
si cada uno está realmente convencid; 
la doctrina que profesa, no se just 
Lo único que a la CGT deze 
para ser verdaderamente rep 


” Las autoridades de la “CGT opositora” 


surgida del congreso normalizador, que en- 
cabeza Raimundo Ongaro, formularon ayer 
graves acusaciones contra varios dirigentes, 
especialmente Armando March, Critica- 
ron también la posición del secretario de 
Trabajo y dieron a Jonocer una carta di- 
ajgida desde la cárcel de Villa Devoto por 
Eustaquio Tolosa. Hablaron en esa oportu- 
nidad el titular de la “CGT opositora”, 
Ongaro, y Ricardo De Luca, secretario de 
prensa. 
€ DENUNCIA 

Durante la reunión se exhibieron recor- 
tes de diarios de Tucumán, donde aparece 
el dirigente March como propietario de 
perros de raza y afirmaron que en la expo- 
Bición canina realizada en aquella ciudad 
expuso “perros valuados en millones de pe- 
ÑOS... A pocos metros de la exposición ya 
funcionan las ollas populares”. Y agrega- 
¡on: “Armando March se da el lujo de ven- 
der un perro de raza que está valuado en 
dos millones de pesos, cifra que ningún 
tiabajador argentino y mucho menos tu- 
ceumano podrá jamás percibir en varios años 
dí trabajo como fruto de su esfuerzo per- 
sonal”. Pidieron luego que se ponga en 
claro de qué viven y cómo lo hacen los 
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Buenos Aires, Jueves 18 de Abril « 


Graves Denuncias Hizo Ongaro 


que pretendieron romper el congreso nor- 


malizador. 


Al referirse a la posición del secretario 
de Trabajo expresaron que ese funcionario 
cometió “un error al manifestar que el go- 
bierno «aún no tiene opinión formada sobre 


el particular»” 


refiriéndose a la CGT. Esta 


se pregunta, ¿por qué a nivel oficial y pri- 
vado toma partido en los problemas inter- 
nos del movimiento obrero? ¿Acaso el señor 
secretario de Trabajo olvida sus declara- 
ciones en San Juan? Por lo tanto no se 
ajusta a la verdad cuando expresa que el 
gobierno no ha dado el “placet” al grupo 


de dirigentes colaboracionistas, 


Ante las 


opiniones vertidas por el mismo funcionario 


en el sentido de que 


hasta ahora no se 


produjo ningún tipo de circunstancia para 


modificar la política salarial, 


la CGT debe 


indicarle al secretario ce Estado si él puede 
vivir con un sueldo de 20 a 25.000 pesos 


mensuales”. 


6 CARTA DE TOLOSA 


Se habló luego de la posición de Eusta- 


quio Tolosa, leyéndose 
desde la cárcel donde 


una carta enviada 
pide firmeza en el 


apoyo a Ongaro y O que la daban 
a conocer porque “Tolosa dudó que el otro 
sector la diese a publicidad”. En ese do- 
cumento, el dirigente portuario se dirige a 
los miembros de la comisión delegada y 
afirma que “si hoy, como resultado de una 
equivocada conducta y falta de visión, con- 
tribuyen a hacer dos C.G.T., mañana otros, 
con el mismo derecho, y distintas intencio- 
nes, harán una tercera. Si la caridad bien 
entendida comienza por casa, no hay enton- 
ces otra salida que no sea la de aprovechar 
el plenario de secretarios generales convo- 
cado para el día 17 de mayo próximo y re- 
solver por unanimidad, el reconocimiento 
de la comisión electa en el Congreso que 
designara secretario general al compañero 
Ongaro. 

En cuanto a la exigencia del Gobierno, 
de no reconocer la C.G.T. si la dirección 
es integrada con dirigentes intervenidos, 
no debe preocuparnos mucho. La C.G.T. 
es de los trabajadores. 

Expresa más adelante: “No es ésta la hora 
del reproche entre nosotros. En este sentido, 
quiero dar el ejemplo; no reprocharé nada 


IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS 
PLAN DE FISCALIZACIÓN 


a 
y 
ES 


SEGUNDA ETAPA 


AN 
dez 


38 
5) 


VERIFICACION TOTAL POR ZONAS: 


Av. General Paz 


LINIERS 


Murguiondo 


Zona Flores: Rivadavia, de Boyacá a Nazca. 

Zona Liniers: Rivadavia, de Murguiondo a Avda. Gral. Paz 
Zona Constitución: Lima, de Independencia a Brasil 

Zona Centro: Callao, de Corrientes a Santa Fe 

lona Villa Crespo: Canning, de Warnes a Córdoba 


wane 
(4) 
%) VILLA CRESPO 
EA 


o 
a 


Casas de fotografía 


Florerías. Farmacias. 


VERIFICACION POR ACTIVIDAD EN TODA LA CAPITAL: 
Boites, cábarets, bares nocturnos y salones de baile. 
Peleterías. Perfumerías. ía. 


o 


Los contribuyentes deberán tener en el domicilio fiscal declarado, los comprobantes 
que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Los responsables podrán evitar el pago de recargos y multas ingresando las sumas 
adeudadas antes de la verificación. 


% MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 


IRA ” . ar te - wr 


BA tit ' am 


lemor. 
cuparle, 


Trabajo? Evid. 


tativa es que los dirigentes sean la 


expresión de sus bases; lo demás, es tan 
tual como odioso. Si logrames una CG 
derosa, podremos hacerle entender al 
bierno que los trabajadores también so 
res humanos. Los gobiernos pueden 
ben) disponer de la CGT, solo en d 
de los reales intereses de la Patria, 
como ahora, para complacer el in: 


apetito de los monopalios, en su may 


extranjeros”, 


aya 


FLJARON POSICIK 
LOS GREMIOS DEL 
REGIONAL ROSAR 


ROSARIO, 18 (De n 
tro corresponsal). — Elf 
nario de secretarios 
les de los gremios 
dos por la regional 
de la CGT, en reuni 
lizada anoche, resol 
amplia coincidencia 
a la CGT surgida del 
greso normalizador ri 
do en UTA, y cuyo 
rio general es Ra 
Ongaro. 

Las deliberaciones pro 
longaron durante dos hor 
destacándose la parid 
criterio entre los d 
con respecto a la p 
sustentada. Estuvieron 
sentes 27 gremios, 
ellos, los de ATE, g 


ze se abstuvo de vol 
no tener mandato p 
cerlo, según lo decla 


HACIENDA: 
JURARA BU% 


Prestará juramento 
noche a las 20.15, ante 
presidente de la Nac: 
niente general Onga 
nueyo secretario de 

da, doctor César A. 
que fuera nombrado 
ejercer dichas funci 

la mañana del m 
timo. La ceremonia 
lugar en el Salón 

de la Casa de 

con la presencia 


ridades. Como €s s 
doctor Bunge fue 
do a raíz del falle 
el anterior titular S 
go D'Imperio. 


DOCENTES: ONG 
REGIBIRIA AL CUOM 


El presidente de la Ni 
recibiría a los imtegráMl 
del Comité Unificador 
cente de Acción en 
(CUDAG) el lunes 2 
corriente a las 19.15. 
que trascendió en 
allegadas. En la 0p0 
dad los educadores 
rán al primer magis 
problemas que hacen 
situación de los docent 
la actual coyunlura, 
ellos el. retorno al ES 
incremento en los ¡na 
supresión del nuevo 
en materia jubilatoria 
Pudo saberse que la 4 
cia ha sido acordada 
mente a los de: 
las cuatro instituciones 
componen el CU Je 


Buenos Aires, Jueves 18 de Abril de 1968 
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CURAS CON OBREROS 


Sacerdotes de Corrientes Apoyan Acciones Sindicales 


JUBILADOS: ES FACIL 
MEJORAR LAS COSAS 


El señor Máximo J. Miró ha hecho llegar a CRONICA 
copia de una carta de agradecimiento remitida al gerente 
de la sucursal La Pa:2rnal del Banco de la Nación, que 
funciona en avenida San Martín y Nicasio Oroño. Va's 
la pena transcribir la parte informativa de la misiva. “En 
nombre mío y en rl de la gran masa de jubilados que 
concurren a esa institución a percibir el importe de sus 
haberes jubilatorios —dice— cumplo con un deber de 


CORRIENTES, 18 (De nuestro co- 
rresponsal). — Seis sacerdotes de esta 
provincia dieron a conocer una elocuen- 
te declaración de solidaridad con traba- 
jadores en huelga. Estos movimientos 
—afirman—, “deben ser apoyados por 
aquellos que tratan de imponer verda- 
dera justicia, en un país donde es co- 
mún que el pez grande se trague “le- 
galmente” a los más débl.>s, sobre todo 
si éstos se hacen conscientes de la fuer- 
Za que les da el número”. Particular- 
mente la declaración se refiere a los 
movimientos obreros de la fábrica Cha- 


cotex, de Resistencia, Chaco, y del in- 
genio Tacuarendí y los talleres de Villa 
Guillermina de Reconquista, provincia 
de Santa Fe. Con respecto al primero 
señalan que la huelga de 120 días del 
personal de Charotex “es un acto de 
solidaridad: humana que habla a las 
clavas del espíritu de justicia que late 
en esos trabajadores, que se lanzan de- 
cididamente -a ese modo de lucha no 
violento en defensa de sus delegados, 
personas “no gratas” al capitalismo por 
sus legítimas actividades en favor de 
sus compañeros”. Los sels sacerdotes 


que suscriben el documento son Belisa 
rio Tiscornia, José Demarchi, Feliciano 
Maidana, Angel Luis Niella, Luis Ba 
bín y Raúl Marturet. Aunque la nota 
de los curas es muy concreta y sufiw 
cientemente significativa por sus con- 
ceptos reales, la aclaración final pa= 
rece todavía más trascendente. Dice 
textualmente: “Esta actitud no tiene 
otro contenido ideológico que el que 
inspira el Evangelio, ni constituye adhe=w 
sión a ningún grupo político”. La nue= 
va definición de miembros de la Iglesia 
ha provocado conmoción en esta ciudad, 


conciencia en hacerle llegar mi más cálida felicitación, 


como así también mi más entusiasta adhesión por la 
atención y forma muy humana puesta de manifiesto per- 
sonalmente por el señor gerente, sobre todo en días frios, 
luviosos o calurosos, permitiendo la entrada al banco sin 
tener que estar a la intemperie. Como hay hechos que 
no se deben silenciar, éste es uno r uy plausible que 
debe tener estado público”, señala el señor Miró. El 
agradecimiento, pues, es por una elemental considera- 
cion humana, un respeto y un aprecio por el hombre que 
debería ser la norma habitual. Pero que no lo es. Las 
colas de hombres y mujeres, con mayoría de ancianos, 
es lamentablemante frecuente en esta capital de funcio- 
marios. La “cola de Jos jubilados”, con lluvia o con sol 
de 40 grados, que van a cobrar lo que les pertenece, es 
tristemente famosa, simbolo de una generación que ha 
quedado “a la intemperie”. Que alguien haya pensado en 


LA AGENCIA TELAM SERA 
EXTENDIDA AL EXTERIOR 


El Estado adquirirá acciones de la agencia periodística 
TELAM SA., de acuerdo con una ley conocida anoche, con 
el propósito de facilitar la proyección de esa organización 
noticiosa al exterior y transmitir “la imagen de la Nación 
Argentina y las actividades del país”. En principio se im- 
tegrará un capital de 3.600.000 pesos que podrá ampliarse. 
También se prevé la participación de la actividad privada 
en los nuevos objetivos de la agencia, siempre en el mismo 
carácter de accionista que asume ahora el Estado. Se indica 
en los fundamentos de la ley que es común este tipo de 


ellos es noticia. Tiene razón 


nuestro corresponsal. 


sociedad mixta en mumerosos países. 


INVESTIGACION JUDICIAL: 
27 MILLONES CON QUIEBRA 


LA PLATA, 18 (De nuestro eorres- 
ponsal) — Un asunto Je imprevisibles 
derivaciones, que podría implicar a per- 
sonas importantes, se ha abierto con J» 
decisión del juez en lo Civil y C'»mer- 
cial, doctor Augusto Mallo F:vas, de- 
eretando la quiebra del comerciante 
José Simioni, que había pedido concor- 
dato de acreedores votado favorable- 
mente por la junta respectiva. El ma- 
gistrado, sin embargo, analizando las 
características del caso, ha encontrado 
elementcs que lo .Jevaron a no homolo- 
gar el concordato y adoptar la resolu- 


ción citada, además de disponer Ss. pasen 
a la justicia del Crimen los antecedentes 
a los efectos de considerar la posible 
comisión de los delitos de malversación 
de caudales públicos y balances falsos. 
Algunos de estos elementos discordantes 
han trascendido. Por ejemplo, aunqu:; 
solo se trata de un simple negocio de 
tintorería, el pasivo declarado es de al- 
rededor de 27 millones de pesos, una 
suma que ha provocado las más en- 
contradas conjeturas en los medios in- 
formados. Por otra parte, figura como 
acreedor principal del comerciante, por 


la cantidad de 10 millones de pesos, el 
dcctor Raúl E. Dunn, ex fiscal de Es- 
tado, ex presidente del Banco de a 
Provincia y profesor en las facultades 
de Derecho de esta ciudad y Buenos 
Aires. Este crédito de 10 millones ha 
sido impugnado y se sustancia ahora 
u+ incidente judicial. De la resolución 
que se dicta en este punto podrían de- 
rivarse importantes cuestiones de ca- 
rácter jurídico-económico, de las que no 
estaría excluido —se afirma—, la posi- 
bilidad de una sociedad de hecho entre 
el fallido y el acreedor. 


DEBRAY: NO HUBO LUNA DE MIEL 


SAN PABLO, 18 (Prance 


un visado normal para po- 


agencias de prensa, durante 


próxima liberación de Regis 


Presse). — Exrizabeth Burgos, 
esposa de Regis Debray, 
irancés condenado 2 30 años 
de prisión en Bolivia por ec- 
tividades revolucionarias, de- 
elaró ¿noche en San Pablo 
Que continuará en Europa 
su lucha por obtener el de- 
recho a vivir en Ja misma 
ciudad que su marido. Las 
declaraciones fueron formu- 
ladas en una nota entrega- 
da a la prensa en el mo- 
mento de tomar un avión 
con destino a París. 

"Iré a continuar en Euro- 
pa la lucha para obtener el 
derecho a vivir en la msma 
ciud¿d donde mi maride es- 
té preso y €l derecho 2 vi- 
sitarlo, de acuerdo con Jas 
leyes en vigor en el mundo 
eniero”, declaró Elisebeih 
Burgos. La nota explica que 
durante dos meses tizió por 
todos los medios de obiener 


BOPA DE CUERO 
Y GAMUZA 


De' féhrica al púbico 

peres 1. $ 29% Ss 

$ 412580 dMedides en a 

Cabra. vaca y Ccaryero 

hilo forro, cierre y teñid: 

GUARDE ESTE AVISc 
LE SERA UTIL 

IBARROLA 709/70 
(a dos caras. estac Linier> 
entre Carhué y done) 


MODELOS de 
ALTA COSTURA 


der entrar en Bolivia y re- 
sidir en Camiri, donde su 
esposo purga su condena des- 
de octubre. Elizabeth Bur- 
gos aprovechó la oportuni- 
dad para aclarar tres puntos 
que, según sus propios tér- 
minos, afectan al honor de 
su marido, “tanto como hom- 
bre como revolucionario”, 
Primero “contrariamente a 
lo que difundieron ciertas 


mi breve permanencia en Bo- 
livia no hubo ninguna “luna 
de miel”. Tampoco se pro= 
dujo jamás €l famoso al- 
muerzo ofrecido por el gene- 
ral Guachalla””, “Ese tipo de 
noticias, prosigue el comu- 
nicado, constituyó una ofen- 
sa 2 nuestra dignidad per- 
sonal y a la dignidad de las 
fuerzas armadas de Bolivia”. 
Segundo, “el anuncio de la 


GUERRILLERO BUSTOS: 
APELARON SU CONDENA 


LA PAZ, 18 (France Presse). — El abogado del argentino 


Ciro Roberío Bustos, condenado 2 treinta añoe úe p 


'Ón por 


actividades revolucionarias en Bolivia, presentó en La Pez 


un recurso de nulidad de la sentencia, El Cor 


jo Supremo 


Ge Guerra se pronunciará soure el recurso deniro de ocho 
Ojas. El abogado Jaime Mendizébe] fundamentó en audiencia 


pública su recurso de nulidad contra 


la sentencia dictada 


por el Consejo de Guerre de Camiri el 17 de noviembre del 
año pasado por asesinato, roo y oiros delitos, dentro de las 


actividades de guerrillero eje: 
Gueva y 
jurisdicción de los tribunales 


nes del fallecido “Che” 


Mendiábal atecó la falta de 
militares para juzgar el caso, ya que 2 otros imp 
guerrillas se los juzgó por tribunales civiles, Señ 

cue Ja constitución prohibe la reserva en los 
causas, lo que dejó de ser observado en el pr 


con incomunicz 
principales test 


idas por B 


ríos 2 las Órde- 
en el i 


suñesie boliviano 
Micados en 
Ó después 
umarios de les 
eso de Camiri, 


¡ón de los detenidos. Ineaicó luego que los 
08 de Cergo fueron Otros coscusalos que 


resultaron absueltos, por lo que la prueba resuliea juridica- 


mente inválida. 


Basándose En 
Mendizába) afirmó que Jos de 

Bustos quedaban absorbidos den 
Pidió en consecuencia la a5s0lución de su deleno 
gue le correspondería por re! 


tadistas internacionales, 
de lós que se Usada R 
ro de) del!to de insurrección. 
ola pena 


lón, es decir, de cinco a Giez 


años de extrañamiento (destierro). 


CREDITOS A SOLA FIRMA 


A PRECIOS ACCESIBLES 


(PRET A PORTER) 


MUESTROS PRECIOS 500) 
40% MAS PAJOS 


TAPADOS 
desde $ 4.900 


5-10 MESES 
SIN_INTERESES 


pr .uyo 


AY. BELGRANO 2876 - AY 1A PLATA 99 
AY. KIVADAVIA 4989 - AV, RIVADAVIA 6713 
SUIPACHA 62 + 


SUIFACHA 354 CLUMA lorto) 1674 


Debray es solo una manio- 
bra destinada a poner térmi- 
no a la campaña de solida- 
ridad que se- desarrolla en 
d scs países en favor de 
la causa de mimarido”, Ter- 
cero, “los hombres se definen 
por sus actos y los de Re- 
gis Debray hablan por sí 
mismos. La declaración que 
formuló ante el tribunal que 
lo condenó a 30 años de pri- 
sión basta para destruir to- 
das las bajas calumnias in- 
ventadas contra él”. 


Esta es la 
solución... 


...4 sus problemas, construyendo este chalet 
“TEJANO”, con materiales aprobados por el 
Banco Hipotecario Nacional 


ANTICIPO CUOTAS 
$ 49.500.- $ 6.920.- 


$ 79.500.- $ 8.480.- 
$ 99.500.- $ 9.980.- 


Visitenos, para Felicidad, de los suyos, en: 
e LINIERS: CUZCO 290 (1 Cuadra Iglesia San Cayetano) 
e VICENTE LOPEZ: Av. MAIPU 174:(Puente Saavedra) 
e CENTRO: LAVALLE 652 5% Piso 
e LA PLATA: Av. 44 No 329 (1 y 2) 50 Mts. estación 
e LINIERS: Av. GENERAL PAZ 10598 esq. Rivadavia, 

via FF.CS. Capital Federal 


K 


12 AÑOS CONSTRUYENDO Y ENTREGANDO VIVIENDAS 


NOVEDAD ABSOLUTA 1968 


NUEVA 


D 


BAINUZ2O PROS. 


CINTEX 
SYNCPOIMALC 


para tejer 


NUEVO carro tejedor 
NUEVOS puntos 
NUEVO impacto: 


A [NECCHI ARGENTINA) 


E o e a 
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- Fue desbaratada una poderosa organiza- 
ción delictiva que cometió espectaculares 
msaltos y, además, impuso una nueva mo- 
dalidad de delinquir, consistente en la ex- 
torsión y secuestro de personas con ante- 
cedentes policiales, 


armas de grueso calibre, 


A igaci inici , p las extorsio- 
É investigación se inició al ser apresado los hampones para consumar 4 

] S galera Horacio Juan Idaberri, apodado nes; Lorenzo Esteban Román, Alberto Fa- 
E ¿“E] Carterito”, individuo con frondoso his- chino y Hernando Berri. 


4 llorial delictivo, Al ser AROS esie malhe- En realidad, 
A : dvertirse que integraba una orga- 1 
IO de. tal nverpadiira: el director de de otros pistoleros, 
Investigaciones, inspector general José Ven- 
Y furo, asumió personalmente la dirección 
le la pesquisa ejecutada por personal de 
Rotos y Hurtos. 

Fue así que- tras diversas diligencias y 


EL DUEÑO DEL BAR ASESINO 
A TIROS A UN PARROQUIANO 


tancia 


de la organización, 


Crónica 


gran despliegue de efectivos armados con 
se Jogró capturar 
a Emilia Rachid, una mujer utilizada por 


los mencionados anterior- 
mente cayeron a causa de las declaraciones 
sumamente peligrosos, 
y que se logró capturar con anterioridad. 
Los malhechores apresados en primera ins- 
son Jorge Gómez Lobos y Pedro 
Nedo Pellieri, hallándose prófugo el cerebro 


- TEMIBLES HAMPONES 


Roban por Valor de 100 Millones 


Entre los delitos de mayor importancia 
consumados por la gavilla, figura la extor- 
sión y secuestro de un delincuente, a quien 
despojaron de 25.000 dólares; asalto a un 
camión de la empresa Pirelli donde se 
apoderaron de neumáticos por 8 millones 
de pesos; otro atraco a un camión de Good 
Year, también cargado de neumáticos; atra- 
co al laboratorío “Promeco”, donde sus- 
trajeron 4.500.000 pesos; apoderamiento de 
un semirremolque cargado con telas; atraco 
consumado en la Costanera Sur; otro ca- 
mión repleto de mercaderías de nylon; ten- 
tativa de asalto a la cigarrería al por mayor 


ACCIDENTES: 5 MUERTOS 


Buenos Aires, Jueves 18 de Abril de 


de Juan B. Justo y General Paz, dond 
mantuvieron un violento tiroteo con ll 
autoridades de la seccional 44% Además 
organización cometió otros 25 asaltos a ' 
no armada, totalizando un botín de 
ximadamente ¡cien millones de pesos!'f 
gún la información proporcionada por 
autoridades de Robos y Hurtos, los del 
cuentes también se habrían dedicado. 
tráfico de alcaloides. : 


Ahora se prosiguen intensamente las im 
dagaciones tendientes a capturar a of 
pistoleros prófugos, debidamente ideníj 
cados, asi como también ubicar el refy 
donde la organización ocultaba los rail 
narios cargamentos robados en sus mucha 
andanzas delictuosas. bs 


Maniobras Dolosas | 
en la Municipalida 


SAN NICOLAS, 18 (De nuestro corresponsal), — Un 
grave suceso ocurrió anoche en el bar de la calle Riva- 
davia 888, de esta ciudad. El parroquiano Juan Pedro Eu- 
genio Matrini, que estaba alcoholizado, provocaba a los 
demás clientes y agredió al propietario, Sergio Farías, por- 
que se negó a servirle más bebidas. Tras breve incidencia, 
Farías, utilizando un revólver calibre 32, le disparó cuatro 
tiros, hiriéndolo en distintas partes del cuerpo. La víctima 
murió en forma instantánea y el homicida huyó, pero poco 
más tarde lo detuvieron, Presentaba una herida cortante 
en la mano derecha, que, según dijo, le había sido infe- 
rida por el ebrio, 


0 PELEA TRAGICA 

: En una cancha de bochas de las calles Estrada y Uno, 
en Villa Ballester, sostuvieron una incidencia un sujeto de 
apellido Páez, más conocido por “Melluco”, con Santiago 
Félix Gallardo y Aníbal Jesús Soria, El primero atacó 
a balazos'a los otros, hiriéndolos, tras lo cual huyó. Ga- 
llardo falleció y Soria fue internado en estado grave, 
La policía busca afanosamente al asesino, que es un su- 
jeto pendenciero y poco afecto al trabajo. 


En la avenida Márquez y Humberto Primo, 


jurisdicción de la localidad de Tres de Fe-- 


brero, provincia de Buenos Aires, chocaron 
espectacularmente los automóviles que con- 
ducían Florencio Vázquez y Angel Peralta. 

Como consecuencia del recio impacto, la 
señora Ana Ferro de Peralta, madre del 
conductor nombrado en segundo término, de- 
jó de existir en el acto, mientras que su 
esposa, Francisca de Peralta, sufrió lesiones 
de consideración. 
% VUELCO FATAL 

LA PLATA, 18 (De nuestro corresponsal). 
— A la altura del kilómetro 70, ruta 2, ju- 
risdicción de Echeverry, al morder la banqui- 
na, volcó la camionete Pick-Up conducida 
por Moisés David Oclaver, argentino, de 36 
años, que llevaba como acompañante a 
Elías Alvarez Spinzi, argentino, de 41 años, 
A causa del vuelco, el chassis separóse de 
la cabina, provocando la muerte instantánea 
de Spinzi, en tanto que el conductor fue 
internado en el hospital de Melchor Rome- 


ro, con gravísimas lesiones, donde poco des- 
pués también dejó de existir. El accidente 
ocurrió a las 6.15 de hoy. 


€ TREN TRAGICO 

En jurisdicción de San Fernando, provin- 
cia de Buenos Aires, en el paso .a nivel 
del Ferrocarril Mitre, situado en la calle 
Alvear, un tren procedente de Retiro arrolló 
y dio muerte a un hombre, que aún no fue 
identificado. Los bomberos extrajeron el 
cadáver que quedó mutilado, a causa de las 
múltiples lesiones recibidas, La policía tra- 
ta ahora de establecer la identidad del 
muerto, que no tenía ringún documento al 
producirse el accidente. 


O POBRE MUJER 


En la avenida Maipú y Gutiérrez, un 
colectivo de la línea 114, conducido por 
Carlos Clavero, atropelló a Nélida Elena 
Vignone, cuando ésta intentaba el cruce en 
dichas arterias, La infortunada mujer fa- 
leció en el acto. 


Está actuando persona 
de la sección Defraudació 
nes y Estafas de Investí: 
gaciones, con mo'*'vo de las 
maniobras dolosas con ch 
ques cometidas en la Mu 
nicipalidad de la Capital, 
del que ya informamos, | 

Esas maniobras se r | 
zaban con cheques di 
Dirección Municipal 
Rentas y su monto se 
ma millonario. 

Tras el sumario admin 
tratiyo, se dio la corres; 
diente intervención a 
justicia y ahora funciona 
rios policiales están inte 
rrogando a los emple 
sospechoscs. No se inforn 
oficialmente si se prac 
caron detenciones, pe; 
trascendió que hay varios! 
demorados. 


SECRETARIA. DE. ESTADO. DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 


IMPORTANTE 


LICITACION PUBLICA RUTA 7. 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
TRAMO: MORENO- LUJAN. 


MONTEVIDEO, 18 (EFE). — La autopsia 
realizada al cadáver de la niña Mirtha Re- 
cayte, muerta días atrás por un policía, re- 
veló que la joven había fallecido por las 
heridas recibidas de dos balazos que le per- 
foraron la cabeza. Este dictamen echó por 
tierra las declaraciones del policía que efec- 
tuó los disparos, que dijo que había efectuado 
“solamente un tiro al aire, con fines intí- 
midatorios”. Basándose en sus declaraciones, 
se le acusó de “abuso de funciones”, pero 
este juicio puede verse sensiblemente modi- 
ficado si se comprueban, aparte del dicta- 
men de la autopsia, ya de por sí condena- 
toria, las declaraciones de presuntos testi- 


AUTOPSIA A LA MENOR ULTIMADA POR 
POLICIA URUGUAYO: TENIA 2 BALAZO: 


gos, que dicen que el policía, poniéndose 
cuclillas, y apoyando el revólver en la ] 
dilla, efectuó cinco disparos, todos ellos | 
rigidos a la joven, que huía junto a un 
pañero. El policía, junto a un suboficí 
había desbaratado un escándalo de prop 
ciones que estaban causando cinco jóv 
logrando su compañero detener a tres 
ellos. Los dos que se daban a la fuga 
obedecieron la voz de alto, y fue en ese 
tonces cuando el policía hizo los disp 
Lo de “fines intimidatorios'” quedaría 
baratado de comprobarse las últimas versil 
nes, y la acusación podría basarse sim; 
mente en “asesinato”, zas 


SECCION: GENERAL «RODRIGUEZ-EMPALME RUTA 5, A 
REALIZARSE EL DIA 22 DE ABRIL DE 1968, A LAS 15 Hs. 


Se lleva a conocimiento de los posibles interesados en parti- 
cinar en la licitación pública de los trabajos mencionados preceden- 
temente, que el: plazo contractual para: la finalización de Tos mismos, 
ha sido. reducido a 20 meses. en lugar de 24 meses que se consigna 
en la documentación oportunamente retirada por las empresas. 


DENUNCIAN A EMBAUCADORES 


LA PLATA, 18 (De nues- 
tro corresponsal), — En el 
juzgado en lo penal del doc- 
tor Madina se radicó una 
denuncia de estafa; contra 
Una empresa con sede en la 
Capita] Federal y con re- 
presentantes en esta ciudad, 
como responsable le un su- 
puesto viaje de intercambio 
con estudiantes de los Es- 
tados Unidos. El doctor 
Juan Carlos Boni y el señor 


Adolfo Portillo, en nombre 
de sus hijas Adriana María 
y Lidia Portillo, alumnas de 
la Escuela Superior de Be- 
llas Artes, contrataron una 
excursión a Filadelfia con 
alojamiento en hogares nor- 
teamericanos. Formalizaron 
la operación con Jorge Mar- 
chetti —domiciliado en la 
calle 13, N* 1268; y Samuel 
Blake, con oficinas en Cór- 


doba 875, de la Capital. Abo-_ 


naron una cuota de 15.0 
pesos en efectivo v € 
garon el resto en docu 
tos. Pero, al conocerse 
ocurrido con otros estud: 
tes que habían viajado P 
intermedio de la misn 
agencia y que debieron 
repatriados por nuestra 
bajáda en Washington, 
sistieron del viaje, per 
lograron la devolución 
dinero ni de los documébñ 


Para el caso de que la empresa que resulta adjudicataria de 
las obras concluya las mismas con antelación al citado plazo de 20 


meses, se ha fijado en las bases del remate un régimen de premios 
especiales. 


Se invita a los posibles concurrentes a esta licitación para 
apersonarse en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, 4% PISO, 
DIRECCION PRINCIPAL DE TIERRAS Y DOCUMENTACIONES, a 
los efectos de interiorizarse de lo expuesto precedentemente. 


“graves irregularidade:”. 


- APREHENDIERON A UN COMISARIO 
IMPLICADO EN ROBO DE GANADO 


SANTA ROSA, 18 (De nuestro corresponsal). — La je- 
fatura de policía intervino la comisaría de Realicó, por 
Designó interventor al comisario 
Faustino Paredes, determinándose que la medida se adoptó 
por estar implicado el titular de dicha dependencia, comi- al 
sario Héctor Rubén Coronel, en un robo de ganado regis- 
trado en la provincia de Córdoba. Está detenido actual= 
mente en Cañada Verde, de dicha provincia. 


tos, que fueron protes 
por otra empresa. 


¡SEÑOR 
TAXIMETRERO! 


Repuestos legítimos 
SIAM, RILEY, MORRIS, 
costo liquida ex Con6 

sionario 8 
RIOBAMBA 350 
Estacionamiento propio 2 


VIVIENDAS IDEALES PARA 


E CONSTRUCCIONES DE HORMIGON 
¡LIVIANO * TECHO "DE HORMIGON 


O CONSTITUCION: Bdo. de INIGOVEN 0157 e CONSTITUCION: Boo. de IRIGOVEN 1518 


E 


A ES 


"LA VIVIENDA POPULAR AL ALCANCE DEL PUEBLO 


Pos”. ilitamos el Sueño de la Casa Propia con Precios Revolucionarios 
Hasta 72 Meses » Calidad sin Competencia = Usted Puede Elegir el Modelo de Casa y 
También la Forma de Pago Según sus Posibilidades. 


“FAMILIA TIPO” CON ANTICIPO DE $ 38.500 Y CUOTAS DE $ 3.500 


VIYNIENOS Y COMPRUEBELO + ATENDEMOS DE 9 A 20 Hs, TAMBIEN SABADOS 
€ LINIERS: Ay. Gral: PAZ 10618, esq Rivadavia Ulado Capital) 


O LA FLATA: 19 entre 527 y $20 


» Plazos de Pago 


Puenes Aices, Jueves 18 de Abri de 1968 


' AAA 
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STAFARON VEINTE MILLONES 


FUERON CAPTURADOS 23 IMPLICADOS 


EBRIOS: TRES || 


FALLECIERON 


SANT. FE, 18 (De mues- 
sal). — Un 
grave hecho de sangre (0u- 
neió en la localidad de San 
Javier. Luego de haber be- 
bido pon exceso, sostuvienon 
una disputa Tomás Camar- 
£0, argentino, de 55 años de 
edad; su hijo Benedicto, de 
25; y los henmanos José Ra- 
fael, Lucas y Alonso Cons- 
tanso. Tiras los inswitos, ¡pa- 
serom a las vías del hecho, 
utilisando en la pelea una 
escalera, mn revólver y (Qu- 
chillos. Vecinos que presen- 
ciaran la batalla campal 
avisaron a la policía, que a 
su llegada comprobó que To- 
más y Benedicto Camarzo y 
José Rafael Constanzo esta- 
ban amuertos. Los otros dos, 
que ¡presentaban lesiones, 
fueron detenidos y las ar- 
mas secuestradas. 


O TRAGICA PELEA 


SALTA, 18 (De nuestro 
corresponsal). :«— En Rosa- 
rio de la Frontera, una 
disputa terminó en pelea y 
un hombre perdió la vida. 
Rodolfo Palomo —apoadado 
“Mandinga”—, había Ibebi- 
do con exceso en un har y 
ya ebrio, se dirigía ¡1 su «io- 
micilio cuando encontró en 
el camino a Juan Farías, 
con quien estaba enemista- 
do. Sostuvieron una disputa 
a la que puso fin Fanlas. :sa- 
cando de entre sus ropas un 
filoso cuchillo, con el que in- 

. firió a su rival 6 heridas en 
el pecho. Palomo cayó con 
sus ropas ensangrentadas y 
murió antes de que pudie- 
ran prestarle osistenc'a mé- 
dica, El homicida huyó y la 
policía lo busca. Tanto el 
asesino como la víctima, 
eran vecinos del lugar y 
cuando bebían, se tornaban 
muy agresivos. Se dio inter- 
vención al juez de turno. 


TOLDOS DE 
ALUMINIO ¡ 


PATIOS - NEGOCIOS 


$ 5.000 el m2 
FACILIDADES 


LA PLATA, 18 (De muestro corresponsal), 
— Una investigación que estuvo a cargo de 
personal de la Unidad Regional de Azul, 
permitió poner en elaro una importante 
defraudación cometida por empleados de una 
evonocida firma comercial de esa ciudad, euyo 
monto pasa Je los veinte millones de pesos, 

La denuncia fue formulada por Juan Va- 
lentín Orueta, en representación de la ra- 
zón social Orueía Hermanos, instalada con 
comercio mayorista de quesos, fiambres, dul- 
ces y otras mereaderías que distribuía en 
jos partidos de Azul, Las Flores, Olavarría 
y Tapalgqué. Dispone de seis grandes cáma- 
fas frigoríficas y varios automotores. Motivó 
la denuncia la comprobación de que los in- 
gresos habíau bajado en forma alarmante, 
pese a que el movimiento de entrega de 
mercaderías había sido normal. 

Imiciadas las pesquisas se compro96 que el 
mpleado Jorge Alberto Merello, de 19 años 
de edad, y mucha antigiiedad en la casa. 
guardaba en provecho propio el producto de 
lla venta de dos o tres boletas diarias que 
neservaba para sí de las liquidaciones, lo que 
le producía entre 40 y 50 mil pesos me*n- 
suales, Posteriormente se compró la res- 
ponsabilidad en las maniobras dclesas de 
los empleados Luis Almeida, Julio Héctor 
Bassano, Carlos César Camalicchio, Ernesto 


“y + EA te SS A 


Pestelli Blas Antonio Laprovida y Héctor 
Flugo Minaverría, Estos contaban con una 
cadena de comerciantes ¡nescrupulosos, que 
a precios inferiores de los de plaza, adqui- 
rían la mercadería sin la facturación debida. 
Para guardar las apariencias, se hacían 
confeccionar boletas por unas sumas muy 
inferiores al valor de lo que recibían. Los 
empleados Félix Castro, Miguel Bongiorno y 
Wilmar Boaneo se retiraron simultánea- 
mente de la casa e iniciaron una campaña 
de descrédito para la firma. El empleado 
Almeida, el más antiguo de la casa siguió 
defraudando con la complicidad de los otros 
que se desempeñaban como sus ayudantes. 
Aclaradas las maniobras y arrestados los 
culpables, se procedió a la detención de los 
comerciantes Juan Giacobini, Rubén Alfre- 
do Vena, Luis Pastor Canevello, José María 
Albanese, Carmelo Giammatolo, Roberto Ca- 
malicchio, Carlos Alberto López y Roberto 
Acosta, de la ciudad de Azul; José Abel 
Castro, Luis Moracci y Enrique Carabri, de 
Las Flores; José María Vizziglie, de Cacha- 
rÍí; Juan Sabella, José Di Salvo, Mario Yaz- 
zano, Hugo Almeida y Abel Corrayerrúa, de 
Olavarría, y Martín Polopcli y Alberto Gon- 
zález, de Taralqué. La defraudación se ini- 
ció en 1964 y alcanzaría, como hemos dicho, 
a más de 20 millones. 


Sed 


EMPLEADOS INFIELES. Josó Almeida, Julio Héctor Bassano, Ernesto 0. Pestelli, Blas Antonio 
Laprovida, Héctor Hugo Minaverria y Carlos César Camalicchio, autores de millonaria estafa. 


TRAGEDIA CAUSADA POR UN 


MENOR: 2 JOVENES MUERTOS 


MENDOZA, 18 (De nues- en el a to Rodolío Naves, 
argentino, de 21 años, y Juan 
Suárez, argentino, de 20 años, 
gue viajaban en la máguina 
El conductor, 
Antonio Tanifa y Daniel Da- 
tío 'Lucero, también ocupan- 
circulaba a gran velocidad, tes del Ramb'er, resultaron 
con heridas de pronóstico re- 


tro correspousal). — En la 
ruíia nacienal número 7, ki- 
lómatro '999, «el ¡auremóvil 
Rambler modelo (1908, con- 
ducido ¡por Guillenmo Paura, 
argentino, de 16 años, que 


socidentada, 


sorpresivamente se apartó de 
la ruta y fue a estresarse 
violentamente contra no de 
los 4vboles ubiendos «a lla 
vera del camino. Como con- 


servado. 


O Sil BARRERAS = 


tren Antono Alé, y el jete 
de la estación de Patagones 
Enr que Luis 


bión sufrieron lesiones leves. 
La locomotora, «el camión y 


ñodos y el tránsito, por la 
circunstancia apuntada, de- 
bió ser interrumpido duran- 
te un tiempo prudencial. 


ROBO UNA COLECCION 
DE SELLOS POSTALES 


.. Se conoce nuevos detalles yinculados con la detem- 
ción del malviyiente Eleuterio Fraga, español, de 20 años, 
afincado en Cochabamba 1245, quien hace cinco meses $4 
apdderó de sellos postales por un monto de cinco millones. 

La paciente como exitosa inyestigación estuyo q cargo 
del comisario Delgado; el subcomiserio Caleagao y la c9- 
laboración del ayudante Bollimi, y los suboficiales Ragno 
y Villegas. E 

El 23 de diciembre último, el audaz sujeto, cuyo hobby 
era el coleccionar sellos postales, dio wn “golpe maestro” 
en un comercio dedicado a la compra-yéntea de estampillas, 
ubicado en Hipólito Yrigoyen 635. Haciendo alarde de 
consumado trapecista, Fraga desde uba terraza lindera, 
valiéndose de una soga, logró descolgarse hasta el balcón 
del comercio. Ya en su interior —«eomo consumado artis- 
ta que era para yalorar les sellos — seleccionó una gran 
cantidad y se los llevó tranquilamente. 

Los sabuesos policiales, espergban que el ladrón 
concurriera a alguna casa de compra venta de estampillas, 
para enajenar lo robado, pero aquél mo apareció. 

Sin embarzo, la persistencia policial dio sus frutos. 
Fraga, dando muestras de una audacia casi sia parangón 
— quizá en la seguridad de que “todo se había olvidado” — 
se presentó en el comereio donde había robado y ofreció 
las estampillas. Dos policías, de civil, que lo hasían 0b- 
servado detenidamente, lo pescaron con las manos en la 
masa y lo detuvieron. Intentó resistir y también fugar, 
pero fue estéril todo. 


viajaban en el reo, fam- 


el acoplado, wesultarin da-—_ 


en 14 
meses 


€ 


Lo acuerd. ya 


PAGUE EN 4-GUOTAS 
IGÚAL QUE AL CONTADO 


breneo KCEPTEMOS SU 
hierro PLAN DE PAGOS y 
también Creditos per- 


- como . 
puer 
* años moza0s 
sanitarios - techos 4 > 
corúmicoso y todo lo somales Bancarios y 
necesario para la PLANES SIN INTE- 
construcción RESES 
SABADO STA. LAS 13 HOFAS. 
SOLICITE VENDEDOR 


LADRIMAC s.r.l. 


Camino de Cintura 2600, esq. Elorencio 
Varela, SAN JUSTO: T.E.: 621-3245 y 34148. 
Colect.: d/Morón 297 y 224; diLimiers: 22 

d¡Pza. S. Justo 224 y díS. Juan y Boedo, 297. 


VIEDMA, Río Negro, 18 
(De nuestro correspons:l). — 
En horas de la madrugada 
de ayer, el tren de pasaje- 
ros número 97, que de Bahía 
Blanca convergía hacia Pa- 
tayones, avroMó « un ca- 
món con acoplado an un 
paso a nivel sin b rreras 
existente sobre el camino na- 
cional número 3, chapa de 
Puerto Dessado, provincia 
de Santa Cruz, cargado cou 
fardes de lana. El condue- 
tor del camión, Ramón Bach, 
argentino, casado, de 48 años 
resultó levemente herido, así 
como también su hija Ma- 
Liámase 8 licitación pública NO 04/68 para la com ea 
tratación de la: oberto del Valle, de 24 años, 

que 'o acompañaban. El ma- 


Obra: N? 1,2.2,2.01 A, 3 
icació A ¡o quinista del trem, Armando 

y . Fl ' n n 5 
aia bora MIO os. PARIO, Fedgre! Riverosi, dde 52; «l guarda 


DESAGUE CLOACAL - COLECTOR GEMERAL 


Plazo de Obra: 180 días caorrittos. 

Presupuesto oficial: mín 21.120.590.. 

Garantía de Oferta: m$n. 212.000.- 

Forma de Contratación: Ajuste Alzado. 

Fecha de Apertura de la licitación: JUMID 4 de 1969 
a las 16 hs. 

Valor del Pliego: m$n 2.000.- 


SOLICITE TECNICO secuencia del terrible impac- 
T.E. 713-6498 to, que prácticamente des- 
trozó al rodado, fallecieron 


NOVEDAD ABSOLUTA 1968 
NUEVA 
NCIATEX 


syncromaltic 
para tejer 
NUEVO selector de agujas 
- NUEVA frontura 
NUEVO impacto 


AN [NECCHI ARGENTINA 


COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 


PRIMER PROGRAMA MCBA-B1D 
Con Financiación del Banco Interamericano de Dasarrollo 


LICITACION PUBLICA 


0 o o a o 


a 
¡Nunca se logró tanto... 


somo «n lla LIQUIDA- 
(CION TOTAL de la aure- 
ditada «casa LA MON- 
DIALE. ¡A precios de re- 
matel Trajes, Sobretodos, 
Gabanes, Pilotos desde 
$ 6900; Sacos ¡Sporl des- 
de $ 3900; Pantalones 
desde $ 99, Camisas 
$ 995, Corbatas $ 150, 
Medias $ 90. Avda. de 
Mayo esq. Piedras. Cré 
dito "sola firma” 


4 
] 
Los pliegos y demás condiciones pueden adquirirse o | 
consultarse en la DIVISION CONTRATACIONES Y SU- 1 
MINISTROS de la Comisión Municipal de la Vivienda J 
de la Ciudad «de Buenos Aires, Carlos Rallegrini 29%, 
piso 7. dentro «del horatio «de Y a ¡19 ms. 1 
NOTA IMPORTANTE: Es condición imprescindible para 
presentarse a la licitación haber solicitado la inscrip» / 
ción en el Registro de Proveedores y Contratistas de 
la Comisión Municipal de la Vivienda de la Ciudad de | 
Buenos Aires, con una anticipación no menor de 10 
días hábiles administrativos a la fecha de apertura | 
de la licitación. J 
) 


Bijenos Aires, A de abrit de 1959 


A A 


VE ágina 10 E 


“EL MINUTO FATAL” 


Sorpresivo y drástico epí- 
logo tuvo para Osvaldo Ma- 
riño su cotejo de anoche en 
el Luña Park contra Car- 
los Salinas al cual ante- 
riormente había superado 
por puntos. Hasta enton- 
ces nada hacía presagiar 
fameaño desenlace en €se 
pleito entre su destreza bo- 
xística y la agresividad de 
pu rival; mucho más, por 
cuanto ya se estaba “le- 
gando al final, de manera 
tal que Mariño hasta te- 
nía leve margen a-su fa- 
for. Pero ahí “en el minu- 
to fatal”, un sob€rbio 
uppercut de derecha segui- 
do de recios ganchos de 
izguierda a la cabeza, lo 
envolvieron en el sueño del 
K. O. y estando de pie Jle- 
gó6 el out, para luego caer. 


Anoche, en las oficinas del Luna Park, tu- 
wo lugar la firma de los contratos que sus- 
cribieron “Ringo” Bonavena y el norteame- 
ricano Lee Carr para la pelea de pasado 
mañana, Con tal motivo se realizó una 
conferencia de prensa a la cual asistieron, 
además, Accavallo y Nicolino Locche, El 
señor Juan Carlos Lectoure dio así cordial 
bienvenida a “Roquiño” luego de su viaje 
de luna de miel, y pasó a informar acerca 
de Jas tratativas Con respecto a “Nico”, en 
su futuro quehacer internacional y demás. 

Expresó que solo se concretaría la pelea 
de Locche con “Mantequilla” Nápoles, siem- 
pre que se considere como eliminatoria por 
el título mundial. De otro modo, creo que 
tampoco satisfaría los intereses de Nico- 
lino, pues el cubano ha descendido a 6% en 
el ranking del Consejo Mundial, y en cam- 
bio Locche es principal aspirante. “Por con- 
siguiente —subrayó Tito Lectoure— estamos 
activando las gestiones para un próximo 
match por la corona, entre nuestro cam- 
peón y Paul Fuji, poseedor del cetro de los 
welters” jrs., no importa que el hawaiano- 
nipón (y le reconocemos pleno derecho pa- 


ANA IP 


Crónica 


- LOCCHE APUNTA 


“Ringo”-Carr: Firma del Contrato 


ra ello) exija esta pelea en su propio ámbi= 
to. En eso andamos, y por lo pronto, queda 
descartado el cotejo Locche-Nápoles, que 
teníamos en carpeta para el 4 de mayo en 
el Luna Park He cablegrafiado ya a Fiji 
Y a la Comisión Japonesa de Boxeo para 
ograr que al fin “Nico” tenga acceso a la 
corona, Entretanto, éste peleará el 11 del 
mes próximo la revancha contra Urbina. 
Confirmó además Lectoure para el 11 de 
mayo venidero, el debu, del italiano Sarau- 
di contra “Goyo” Peralta, así como de su 
compatriota Doménico Tiberio contra Ra- 
món La Cruz, el 18 del mismo mes, y una 
tercera presentación futura del cubano Ba- 
by Luis Jr. como rival de Cañete, con quien 
hizo draw en las dos oportunidades ante- 
riores. Por su parte, Horacio Accavallo, re- 
firmó lo que informara a CRONICA, en el 
sentido de que se interpretaron errónea- 
mente sus palabras, formuladas a un pe- 
riodista en España y que, según Jos cables, 
lo hacian aparecer como resuelto a retirar- 
se en junio próximo del pugilismo. “No 
hay tal cosa —refirmó— «Roquiño». Defen- 
deré el cetro y luego sí, dejaré la corona”; 


Buenos Aires, Jueves 18 de Abril « 


ón 


junto a Tito Lectoure. El sábado pelearán “a cara de pe ps 


ro 


Si Siam Dirección de Equipamiento Industrial y Comercial ha provisto a todo tipo de empresas: máquinas 
de línea, máquinas especiales e instalaciones fijas en los rubros refrigeración y exposición... confíe en Siam: . 


Si Canguro, Gigante, Guido Spano, Disco, Supermarket Rex y muchos otros supermercados confiaron en 
Siam por sus máquinas de línea e instalaciones fijas... 


Sí Noel, Bonafide, Saverio, Macris, Productos Baires, Zanella y 786 heladerlas y fábricas de helados en 
1967 confiaron en Siam nor sus fabricadoras, conservadoras y heladeras... 


Si Pepsi Gola y sus embotelladores confiaron en Siam por sus heladeras y máquinas especiales... 


Si CAP confió en Siam el equipamiento de frío en su stand de la Exposición Rural 1967, solicitando cá- iS: 
maras de cristal e instalaciones de exposición que Siam fabricó especialmente para esa oportunidad... 8 


Si en 1967, 1578 carnicerias y 1/89 almacenes confiaron en Siam por sus heladeras, vitrinas, mostradores 
y cortadoras de fiambre... 


Si Siam está en condiciones de entregar e instalar sus equipos en cualquier lugar del país, y mantenerlos 
gracias a su red de service respaldado por 1048 eoncesionarios de toda la República... 


NIN IO O ÓN, 


ve 


Es mas inteligente 
confiar en Siam : 


Oficinas comerciales: Tucumán 637 8* nisn Tel. 392-6011 Buenos Aires 


8 mm 


Aires, Jueves 18 de Abril de 1woo 


> de casi cien minutos de fútcol 
E arolonado de Renato Cesarini y 
juvenil de Ernesto Duchini quedó una 
erte reflexión; que nos hemos repetido mu- 
as veces en obras oportunidades en que 
AFA preparaba un equipo para un evento 
ternacional. ¿Son éstos los jugadores que 
presentarán a la Argentina en el partido 

Paraguay? Si son ellos, todo muy bien, 


alentar 


rque el trabajo de Cesarini, sin ser extra- imos esto porque sabemos que Renato 

Cesarini tiene en su mente a tal o cual de 
Estudiantes y a tal « cual de Racing, Los 
primeros hace mucho que no participan en 
estas prácticas. No recordamos haberlos vis- 


inario tiene uma intención lógica, que 
el conocimiento entre sí de los jugadores, 

mínima de cualquier buen equipo. De la 
trario, estos jugadores que ponen su vo- 


en alguna ocasión. 


trasajar así...? 


malogra la intención. 


URUGUAY QUIERE IR AL OLÍMPICO 
GANANDO DESDE El ESCRITORIO 


to en ninguna. Los de Racing lo hicieron 
Entonces si 
son los que van a ira Asunción, ¿qué objeto 
tiene reunirlos todos los miércoles y hacerlos 


Todo esto es la repetición de ua mal que 
parece imposible de de:>rraigar en la AFA. 
Se hace un plan, en apariencia eficaz, pero 
todo es humo, porque siempre hay algo que 
En este caso debió 
designarse el equipo con los jugadores que 


MONTEVIDEO, 18 (France Presse). 
Í La Asociación Uruguaya de Fútbol 
iclamará ánte la FIFA por la inclu- 
bn indebida de un jugador en el se- 
bcionado colombizmo que recientemen- 
"obtuvo el derecho de participar en 
5 próximos Juegos Olímpicos de Mé- 
o. Según el matutino “La Mañana”, 
jugador Joaquín Pardo, que defendió 
¡Colombia en el Torno Preolímpico, 
hbía jugado ya defendiendo a su país 
las eliminatorias de la Copa Jules 


neo, cuyas finales se disputaron en Jn- 
glaterra, Agrega que la Asociación Uru= 
guaya efectuará la denuncia ante el 
máximo organismo del fútbol, pues de 
comprobarse que el jugador actuó como 
profesional, Colombia sería eliminada, 
con lo cual Uruguay sería quien la 
resmplazaría en el torneo de México. 
Por otra parte, la delegación uruguaya 
que concurrió al certamen Preolímpico 
de Colombia, sostuvo una conferencia 
de prensa, en la cual el delegado Ro- 
berto Faggiami expresó que en Cali ha- 


bían sido bien acogidos, “pero en Bo- 
gotá, fuimos recibidos por la prensa 
con titulares faltos de verdad”. Dijo 
que no responsabilizaba al público co- 
lombiano sino a quienes hacían mal uso 
de las fuentes de información. Pre- 
szntó también cartas del presidente de 
la delegación venezolana, del hotel Me- 
léndez de Cali, de los periodistas Milton 
Galdao, brasileño, y Elio González Lo- 
va, argentino, en las que se critica acer- 
bameuote la actitud de la prensa co- 
ombiana para con los uruguayos. 


met, correspondientes al último tor- 


- APRESTOS DE CORLETTI 
¡CON MIRAS A SPENCER 


LONDRES, 18 (Reuter). — El pesado argentino Eduar- 
Corletti, que reside habitualmente en Italia, llegá a esta 
pital procedente de Roma a fin de completar su prepa- 
ión para el combate del 30 del actual con el norteameri- 
Thad Spencer. Lo acompaña su manager Augie Da 
te. El sudamericano, de 25 años, y clasificado en el ter- 
lugar entre los aspirantes al titulo de la categoría por 
WBA, espera retar a Joe Frazier, el púgil estadounidense 


E Consejo Mundial de Boxeo reconoce como campeón, 


VIVIENDA $: Una so- 


lución realista median- 


te un plan actualizado. 


ACCESIBLE A TODOS LOS PRESUPUESTOS 


QUILMES LLEVO ESPUMA 
HACIA LA OTRA ORILLA 


MONTEVIDEO, 18 (Associated Press). — El equipo de 
Quilmes venció ayer por 1a 0 a Rampla Juniors, en par- 
tido amistoso, revancha del que disputaron en Buenos Aires 
y finalizó empatado sin abrir el score. El primer tiempo 
finalizó 0 a 0. El gol de Quilmes fue convertido por Eduardo 
Canevari a los 72 minutos. El partido, presenciado por 600 
espectadores, fue dominado por el conjunto argentino, que 
atacó continuamente provocando muchas jugadas de riesgo 
en la valla de Rampla Juniors. 


TECNICA: A CADA ECHEGOYEN LE / 
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PRACTICAN LOS QUE NO VAN 


Extraña Conducción del Seleccionado 


luntad y su esfuerzo en estos entrenamien- 
tos semanales, en que se juega hasta rendir 
el míximo de energías, hacen un trabajo 
que, más que inútil es nocivo, porque des- 
a quienes están presentes todos los 
a a 


se sabía estaban disponibles. Lo que pasa 
con la Copa no es nuevo, ni inesperado, En 
el fútbol argentino no hay madie que sea 
imprescindible. Entonces el trabajo hubiera 
sido serio y útil No importa el afán de 
Cesarini, ni su vocación, que es innegable, 
No importa el entusiasmo de los jugadores, 


Todo se va por la borda, porque se prepara 
un equipo que no será el que jugará con los 
paraguayos. El team fantasma de la AFA 
hace un entrenamiento teórico, en la mente 
d- Cesarini. Esto es lo inaceptable, Lo que 
lleyará una vez más al fracaso al fútisol 
argentino en el exterior, 


LOS INGLESES TAMBIEN 
ATROPELLAN A EUROPA 


MADRID, 18 (ANSA). — “El caso Amancio huele mal”, 
se lee en el cotidiano madrileño “Informaciones”, refirién- 
dose a las dos fechas de suspensión decretadas por el co- 
mité de la “UEFA”, contra el delantero del Real Madrid. 

Como se sabe, la suspensión fue decretada después del 
partido Real Madrid-Spartak en Praga, cuando a causa de 
una protesta colectiva de lcs jugadores españoles contra el 
árbitro alemán Rademacher, Amancio fue expulsado del 
campo de juego. 


O ¿ES UNA MANIOBRA? 


El periodista de “Informaciones”, en una entrevista con 
dos dirigentes del Real Madzid y ctra con el mismo Aman- 
cio, hace a este último la siguiente pregunta: “¿No te pa- 
rece una maniobra de la “UEFA” en la cual no hay poco 
interés. por parte de Gran Bretaña?” El encuentr> semi- 
final de la Copa Europa, deberá ser disputado entre el 
Manchester United y el Real Madrid, y la ausencia de 
Amancio significa un duro golpe para las posibilidades del 
equipo español. A la pregunta, Amancio respondió: “No 
puedo decirlo, no lo sé”. 


O SERIAS ACUSACIONES 


El mismo diario dedica otros dos comentarios al caso 
Amancio y al Manchester United. En el primero, bajo el 
título “Todo preparado para el robo”, se dan los nombres 
del belga Crahay, el inglés Follow, el italiano Franchi, el 
checosloyaco Maly y el portugués Pinheiro, agregando: 
“Doy sus nombres para que tengan cuidado con sus car- 
teras si llegaran a' encontrárselos por la calle”. 

El clima de la España futbolística en relación con la 
“UEFA” se puede imaginar fácilmente, 


éstos no 


LLEGA SU ALEJANDRO JIM GALAN 


Un fenómeno semanal en A LA “DOCTA”: Boca 
fútbol es la destitución o [ Juuiors está en gestiones pa- 
renuncias de directores téc- ra presentarse el domingo 


LESIONADO: El jugador 
Heredia, de Villa Dalmine, 
tiene un desgarro en el 
aductor, 


al Colo Colo y Universidid 

de Chile, respectivamente. 
CAMBIOS DE CAN= 

CHAS: Almirante Brown ys. 


nicos, Al no existir la posi- en Córdoba, aprovechando 
bilidad de cambiar planteles 
de jugadores, se opta por el 
cambio del D. T. como jus- 
tificación o inteuto salva- 
dor. Cuando ua equipo no 
camina los directivos apelan 


la suspensión del partido 
con Racing. 

AMADEO, En las próxi- 
mas horas podría definirse 
el futuro futbolístico de 
Amadeo Carrizo, Un club 


A CHILE: Aprovechando 
el adelantamiento de' su 
partido con Los Andes. para 
mañana, el primer equipo de 
Huracán se presentará el 
domingo y el martes próxi- 


San Telmo jugarán en Li- 
niers; Central Córdoba vs. |; 
Colegiales, en N. O. Boys; |: 
Estudiantes ys. Almagro, en l) 
Argentimos Juniors; A OE 
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vs. N. Chicago, en ”. C. Oes- 


En efecto, mediante dicho 
lan, los interesados pueden 
quíric un departamento por 
da matrimonio o unidad fa- 
Mar en modernos y monu- 
entales edificios en torre do- 
dos de todos loz adelantos 
e la más avanzada técnica en 
materia, en condiciones 1i- 
ancieras hasta ahora descono- 
idas. 
Las ventas se realizan total- 
ente en cuotas, de $ 25,000 a 
28.000, mes a mes, sin comi- 
ones, anticipos, cuotas extras 
ml gastos de ningún tipo. Los 
lazos de entrega oscilan entre 
Y 26 meses, por contrato 
improrrogable. 


La elecolón del departamen- 
Y piso se realizem por rigu- 
orden de presentación. 


'Ñ los departamentos es- 
equipados: con cocina de 
hornallas y herno y cale- 
para agua caliente a gas; 
mesada con ampila pileta; am- 
pon placards; cómoda birule- 
ra; baño totalmente instalado, 
revestimientos en cocina y ba: 
o a 1,85 mts.; pisos de Tlexi- 
iplast; luz difusa instalade y 
¡cortinas americanas en las 
preppanas, 


SR 2 


DIBUJAR Y GANE DINERO 1, 


nental Schools. s:327 


Buenos Álre» 


ve rd MA sn compromiso 


' 


Su terminación en 
al óleo; amplísimas ventanas 
metálicas corredizas; marcos 
metálicos con puertas, de pla: 
ca y demás detalles de calidad, 
completan el moderno confort 
inherente a la vivienda de hoy, 
Todos los departamentos son 
exteriores. 

Las ubicaciones actualmente 
en venta son: en Ramos Me 
jia: calle Monteagudo 83, al 
tura Rivadavia 13.700 (2 cua 
dras de la estación) y en San 
Martín, en la calle Rodriguez 
Peña. 


GA 


EDIFICADORA 1. 


La empresa que hizo sus 
planes pensando en Ud. debe 
sus éxitos a la rigurosa serie 
dad y verdad de sus ofertas, 

ADMINISTRACION 
Y VENTAS: 


CORRIENTES 2294 
11? P. Ofic, 51 


pinturas 


y E 


peruano solicitó su pase 
hasta fin de año. 


a ese medio para salvar su 
responsabilidad, o al menos 
deslindarla. Política común 
en nuestro fútbol. Si al ca- 
bo de un torneo hiciéramos 
una estadística, las cifras 
serían alarmantes. 

Esta vez el hecho se pro- 
dujo en Santa Fe. Presentó 
su “renuncia” José Eclhego- 
yen. Los “sabaleros'” procura- 
rán que la sapiencia del ca- 
noso Jim Lopes los salye del 
naufragio y están en trata- 
tivas para que se haga car- 
go del plantel profesional. 
Lo mismo sucede en Depor- 
tivo Español, Carmelo Fa- 
raone ya no está y apala- 
braron a Roberto Resquín 
para cumplir con esas fun- 
ciones. 

EN TIGRE: Se anuncia 
la reaparición de Silya Pa- 
checo y el “sancionado” 
Marchessi, Además, frente 
a Rosario Central debutará 
el guardayalla Periotti. En 
agosto, durante el receso, la 
entidad de Victoria jugará 
en Asunción la- revaucha 
con Rubio Nú. 


NUEVA 


Haga como muchos de 
nuestros alumnos que gar 
nan dinero mientras apren- 
den a dibujar. Nosotros le Y 


ayudaremos con el envio 
de instrucciones especia 
les que le permitirán ga- 
nar dinero casi de inmedia- 
tode iniciados susestudios 


o se ORATIS 


Enf rentará . amistosamente 


NOVEDAD A 


mo en el país trasandino. te, y Sp. Palermo vs. J. J. 
Urquiza, en Excursionistas. 


E - ———, 


SOLUTA 1968 


IYCIATET 


SYNCPOMALiC 


para tejer 


NUEVO tensor múltiple 
NUEVOS e incomparables diseños 
NUEVO impacto 


h 


| 


| 
| 


ES NTRA AE A A 


— Pligina > 


-LA COPA S 


LOS PLATENSES | 
ESTAN EN RACHA 
ANTIACADEMICA 


Racing es la tercera vez 
que interviene en la copa 
Libertadores de América. 
Debutó en :1961, quedando 
eliminado. Jugó con Spor- 
ting Cristal y Nacional de 
Montevideo. En su segu/.da 
participación, el año pasa- 
do, obtuvo el título conti- 
nental y luego al derrotar 
al Celtic de Glasgow en 
Montevideo 1 a 0 en el par- 
tido de desempate consi- 
guió el cetro mundial de 
clubes. Su título de cam- 
peón de América, al ganar- 
le a Nacional en Chile, lo 

clasificó automáticamente 
“como semifinalista de esta 
edición de la copa. 

Para Estudiantes, en 
cambio, esta es su primera 
presentación en el certa- 
men internacional; llegó a 
la «semifinal después de 
vencer a Independiente 4-2 
y 2-0, al Dep. Cali 2-1 y 
3-0 y a Millonarios 1-0, 
empatando en cero el se- 
gundo cctejo. En los cuar- 
tos de final volvió a de- 
rrotar a Independiente en 
las dos oportunidades (2-1 
y 1-0); perdió en Perú 
frente a Universitario de 
Deportes, única derrota, y 
en la revancha se impuso 
1-0. 

Esta es la síntesis delas 
performances de ambos en 
la Copa: Como dato ilus- 
trativo recordamos aue en 
1967, Estudiantes derrotó 
a Rácing en las cuatro 
oportunidades en «que se 
enfrentaron. Por el Metro- 
politano: 2-1 en Avellane- 
da; 1-0 en La Plata y la 
final 2-0, en San Lorenzo, 
En €l Nacional, los platen- 
ses se impusieron 2-1, en 
La Plata. En 1968 Estudian- 
tes totalizó hasta el mo- 
mento 10 vuntos (4 parti- 
dos ganados, 2 empatados 
y uno perdido). 


E 


INTERNACIONALIZADOS. 


% 
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La vida en el hotel no es muy divertida. (aunque sea en Ezeiza). Por 
eso Perfumo, Raffo (¿él o Martinoli a la derecha?) y Basile salieron a tomar aire esta mañana. 
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. PALMEIRAS Y PBENAROL 
JUEGAN EN SAN PABLO 


De nuestros enviados OSCAR 


SAN PABLO, 18 (De nuestro enviado es- 
pezial), — Esta noche, a las 21, jugarán 
aquí el primero de los encueniros semifi- 
nales Peñarol, de Montevideo, y el equipo 
local de Palmeiras, ganadores respectiva- 
mente de los grupos dos y tres en la rueda 
previa, Vuelven a enfrentarse dos equipos 
que ya en la edición 1961 de la Copa lle- 
g:ron a la final, que fue ganada por Pe- 
farol, que ha venido aquí animado por esa 
proverbial confianza en' sí mismos que tie- 
nen los futbolistas orientales y la valiosa 
experiendia internacional de la maycría de 
sus jugadores. Palmeiras es un team de 
hombres más jóvenes, que no está en un 
buen «momento y baste decir que en este 
momento está en la cola de las posiciones 
en el forneo local y ha liegáto a la clasi- 
ficación en forma muy esforzada. No tíene 
pues, la completa confianza de los hinchas 
paulistanos, pero como es lógico, en esta 
cjudad hay un ferviente deseo de que sea 
el ganador. 

Peñarol se entrenó anoche en el estadio 
de Pacaembú ante la curiosidad de mu- 
cha gente y especialmente del periodismo 
local, Causó excelente impresión. Es..como 
Be Sabe, un conjunto de hombres de alta 
estalura, de piernas largas con mucho 
dcminio de balón. Después de la práctica, 
que fue liviana, Rogue Máspoli anunció 
que hoy el equipo descansará hasta la hora 
del match y dio a conocer el equipo, donde 
no figuran ni Lito Silva, ni Julio Abbadie, 
pese a que, según dijo, están en condiciones, 
por lo cual no será de extrañar que figu= 


Frinpints ren esta noche en el. hbaneo- de suplentes 


RUIz y LUIS CESAR AVILES 


dispuestos a entrar en cualquier momento 
al campo, si Máspoli lo dispone. 

El entrenador oriental manifestó hoy que 
Peñarol saldrá a ganar, sin especulaciones, 
pese a que un empate los beneficiará, 

A, González, que es el director técnico 
del Palmeiras, nos dijo que el equipo ha 
superado la crísis que le afectó en los últi- 
mos días y que ahora está tranquilo e irá 
esta noche con plena seguridad en que 
ganará, pese a que reconocía el valor de los 
orientales, Su equipo, añadió, se mantiene 
en el patrón brasileño del 4-2-4 con ambición 
ofensiva. De acuerdo con éstos, ambos sal- 
drán, pues, a luchar por la victoria, pero 
nuestra opinión es que Peñarol se aferraría 
a su tradicional fútbol de contraataque, con 
el cual consiguió siempre buenos resultados, 

De acuerdo con lag manifestaciones de 
los respectivos entrenadores, la formación 
de los equipos que esta noche se enfrentarán 
será la siguiente: 


PALMEIRAS -(Brasil): Valdir; Baldichi, 
Minuca o Osmar, Gerardo Escalera o Djal- 
ma Santos, Dudú, Ferrari, Singue, Servi- 
lio, Tupazinho, Adhemir Da, Guía y Ri- 
naldo, 

PEÑAROL (Uruguay): Mazurkiewloz; Fi- 
gueroa, Tabaré nzález, Méndez, Gon- 
calvez, Caetano, Bertocehi, Cortés, Spen- 
cer, Rocha y Joya. 

Los árbitros designados por la Confede- 
ración son los siguientes: José Dimas Larrosa 
(Paraguay), Claudio Vicuña (Chile) y César 
Orozco (Perú), 


EL CLUB PAULISTA 
Y SUS JUGADORES 
SE RECONCILIARON 


SAN PABLO, 18 (De 
nuestros enviados especia- 
les), — El clima en torno 
del Palmeiras, las últimas 
semanas, era francamente 
. desfavorable, Los dirigentes 
habían anunciado una li- 
quidación del plantel no 
bien finalizara la Copa; la 
cosa se agravó con la de- 
rrota ante el Santos y cla- 
ro, el equipo iba a salir 
desmoralizado esta noche. 

Sin embargo, la reacción 
de la C. D, se produjo y 
en una reunión cox los ju- 
gadores se les brindó a és- 
tos todo tipo de garantías, 
inclusive desde el punto de 
vista económico, si es que 
consiguen la clasificación 
para la final. 

Esto incuestionablemen- 
te, obró en forma positiva 
en el ánimo del equipo y 
hoy toda la prensa refleja 
la reunión, de la que po- 
dría salir el resurgimiento 
del Palmeiras. 

El partido, entonces, to- 
ma otra carácter, Se espe- 
ra una lucha intensa y 
hasta áspera. Una lucha 
que será presenciada por 
mucho público, más del 
calculado. hasta. ayer. 


crónica 


RACING Y ESTU 


Esta noche a las 21, en el 
estadio del Racing Club en 
Avellaneda, se jugará la 
primera semifinal entre el 
team académico, último ga- 
nador le la copa Libertado- 
res de América y posterior- 
mente del título mundial y 
Estudiantes de La Plata, 
que ha llegado a este térmi- 
no, tras una campaña que 
no puede menos que ser 
destacada, pues en el camino 
ha eliminado a dos grandes 
conjuntos: Indenendiente, 
de Ayellaneda, ganador del 
último campeonato nacional 
de la AFA y de Universitario 
de Lima, que en todos los 
torneos de la Libertadores 
ha tenido un papel sobresa- fuera el mismo se: 
liente. ganador al equipo 

El partido de esta noche por el clásico $0 
es vital especialmente para moneda. 
Racing, por cuanto siendo Es evidente que é 


local es lógico p; 
tos esperar el 
triunfo, ya que es fi 
te el actuar en 
cancha en este 
segundo partido 
la semana próxir 
Plata, y en caso 
empate, habrá un 
tejo de  desemp 
can ha de San 
Almagro en esta 
el partido de des 
caso de igualdad 
gará el match por q 
dos de 15 minutos: 
grar una definici 
persistiera será 
que tenga mayo 
de goles en favor 


Racing y Estudiantes han jugado muchos A 
de ellos quedará eliminado por el otro y ab 
vos preparadores físicos, R. Ojeda y J. Kis 
cancha será responsabilidad exclusiva de lo; 
mas utilizados por Kistenmacher y Ojeda $ 
realmente se divierten con los juegos que 
de algo realizado con gusto, cuando Ojeda 
esta noche. Veamos cómo lograron aquello 


LA RUTINA | 
ACADEMICA 


¿Por qué cambiar el ritmo habitual de en= 
trenamiento, si lo que pretende Racing es 
volver a serlo que fue, en 1966, por ejem- 
plo? Los futbolistas continúan con la ruti= 
na de siempre. Ya en la cancha, trotes li- 
vianos con gimnasia que se va intensifican- 
do a medida que los cuerpos entran en ca= 
lor, Por último, un agotador remate “a toda 
máquina”, que finaliza con los jugadores su= 
dorosos y agotados. Allí comienza el ins- 
tante en que €l ánimo, las caras y las vo- 
ces de los jugadores de Racing transforman 
el ambiente: se arma un picado. Defenso-= 
res contra delanteros. Y empieza a oírse la 
aflautada voz de Cejas, incesantemente, la- 
mándose “Pandito” y pidiendo siempre la 
pelota, O las roncas bromas de Basile (au- 
tor de tres golazos). O la permanente “pi- 
ca” entre, Raffo y Rulli, 

Es agradable verlos. Ese maduro equipo a 
parece transformarse y disminuir en diez dl 
años su promedio de edad. Cuando Pizzuti ] 
hace sonar dos veces el silbato, todos sa- 
ben que la práctica finalizó. Pero Cejas co- 
rre hasta el arco. y pide ser bombardeado, 
En un costado, Cárdenas empieza un jueguito - 
con la pelota: hombro, zurda, cabeza, dere= 
cha, hombro... 

Nadie se niega a opinar sobre el partido, 
aunque, finalmente, todos saben que en la 
cancha puede ocurrir todo lo contrario. Ce- 
jas insiste en que será un partido áspero: 
“Ellos están en lo suyo, Si quieren pegar 
patadas, yan a salir perdiendo, ¡Si ésa la 
inventamos nosotros, contra Nacional y el 
Celtic! Zubeldía dice que no le gustó que yo 
diga esto, pero él sabe que es verdad. El es 
muy vivo y lo hace para crear ambiente en 
contra mío, en La Plata. Yo sé que allá 
me van a llover cuchillos sobre la espalda, 
pero no es nada: me lo voy a aguantar”. 
Perfumo, con su desbordante sinceridad de 
siempre, aclara: “A Estudiantes habría que 
pararle la pelota, jugarle al toque. Pero, 
¿para qué nos vamos a engañar? ni nosotros 
ni ellos sabemos ésa. Entonces, lo más ló- 
giCo es tratar de imponer el ritmo propio. 
Si podemos, les ganamos. Si podemos, ¿eh? 
Chaldú aclara que no sabe si jugará, pero 
sorprende, refiriéndose a Malbernat: “Marca 
bien, pero es lento. ¿Cómo jugarle? Ponien- 
do pelotas largas para el wing, picarle y lle= 
várselo en carrera”, Cárdenas espera un en- 
cuentro enredado, aunque. asegura que Ra- 
cing convertirá “uno o dos goles”. 

Pizzuti, confiesa que su equipo no está 
Jugando bien al fútbol, pero nota una re- 
cuperación en el estado atlético que le per=- 
mite esperar con tranquilidad el match. 
“¿Si Estudiantes empiezá a demorar el jue- 
go, tirar la pelota afuera, tardar un minu-= 
to para hacer cada outball? Mire, ése es 
problema del árbitro y de la AFA. Todos 
los hemos visto hacer eso y el referee es el 
encargado de no permitírselo. Yo no puedo 


mandar a mis Jugadores a pegar trompadas y 


bara que ño lo hagan” 


arpa 


o acaroibia pai 


DiTES EN 


CON TODO 


que trae Estudiantes de La 
Plata, con su fútbol agresl- 
yo y de táctica discutible 
para muchos, lo hace apare- 
cer como team muy difícil 
para Racing, pese a la au- 
sencia de 2 grandes valores 
de su estructura habitual, 
como lo son Pachumé y Ma- 
nera; pero no Se puede de- 
cir que Togneri y Fusenecco 
—sus respectivos reempla- 
zantes—, no sean hombres 
de primera línga. Racing 

por su parte, no es el de la 
temporada pasada. Luego 
de la conquista del título 
mundial se hizo visible una 
declinación como efecto de 
una fuerte campaña, pero 
su fuerza y capacidad es- 
tán latentes. Algunos de los 
nuevos elementos —como 
Salomone y Chaldú—, están 


la “academia” esa potencia 
propia de un equipo que con- 
siguió las máximas conquis- 
tas. Lo mismo que Estudian- 
tes será un adyersario difí- 
cil para Racing, también se- 
rá muy difícil para salir 
vencedores de Avellaneda. 
El estilo de juego es en 
cierto modo similar. Racing 
con un 4-3-3 que tiene ade- 
más la proyección de Basile, 
famoso por su eficacia ante 
la valla rival en el juego de 
alto. Estudiantes, de fútbol 
más recio, no contará con 
Echecopar —el medio cam- 
pista más completo de su 
ele:co— tiene acaso menor 
solidez, aparentemente, que 
Recine en la última línea, 
donde la presencia de Per- 
fumo  desnivela cualquier 
comparación, pero arriba 
cuenta con Verón, un punte- 


UNA DRAMATICA INSTANCIA 


ro veloz, decidido, de shot 
realmente peligroso, 

Todo presenta la perspec- 
tiva de un match intenso, 
duro y expuesto a ese peli- 
groso clima, que los nervios, 
la importancia, y la respon- 
sabilidad traen aparejados 
a estos encuentros. 
€ MEDIDAS POLICIALES 

La policía de la provincia 
de Buenos Aires ha adop- 
tado un plan especial de vi- 
gilancia para esta noche en 
el estadio del Racing Club. 
El tránsito ha sido ordena- 
do para facilitar la circu- 
lación de vehículos y peato- 
nes y se ha recomendado a 
los espectadores que man- 
tengan actitudes comedidas, 
por cuanto se aplicará, con 
todo rigor, el edicto que 
reprime los desórdenes en 
reuniones deportivas. 
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FUERON POSTERGADOS, Y SIN FECHA, 
LOS DOS CLASICOS DEL DOMINGO 


La intervención de la AFA, consideran- rival, no parecía dispuesto a acceder. En- 
do los dos partidos que deben disputar tonces el interventor, para que el proce- 
entre sí Racing-Estudiantes —hoy y el dimiento fuera justo y equitativo, dispuso 


jueves— por la ronda semifinal de la copa 
Libertadores de América y para ofrecer a 
ambos idénticas posibilidades, resolvió pos- 
tergar sus respectivos compromisos del do- 
mingo por el torneo Metropolitano. Acti- 
tud adoptada a consecuencia de un pedido 
de Estudiantes en ese sentido para diferir 
el que debe jugar frente a Gimnasia y 
Esgrima, a pesar de que Racing no hiciera 
la gestión pertinente y Boca Juniors, su 


la suspensión de ambos cotejos, sin haber * 
fijado aún la fecha definitiva. 

Dicha decisión surgirá a “posteriori” 
de la clasificación, ya que, además hay 
que balancear la posibilidad de un hipo- 
tético tercer partido de desempate, para 
dilucidar este pleito futbolístico. Estas cir- 
cunstancias obligan a esperar para dicta- 
minar las fechas para los partidos Estu= 
diantes - Gimnasia y Boca - Racing. 


TELEVISOR WESTFIELD 


PANTALLA 
GIGANTE 
DE 23 PULGADAS 


PANTALLA GIGANTE 
DE 59 CENTIMETROS 
ULTIMO MODELO DE LUJO 


ERASIN NINGUN ANTICIPO 


59 CENTIMETROS 


| EN 30 MESES DE $ 1.200 


HELADERA ESLABON DE LUJO 


casi amalgamados y hay en 


GABINETE. .DE GRAN CAPACIDAD 
EQUIPO. BLINDADO SILENCIOSO 
GARANTIA ESCRITA POR 5 AÑOS 
SIN NINGUN ANTICIPO 


EN 30 MESES DE $1.500 


STEREO COMBINADO NORWICH 


COMBINADO ESTEREOFONICO 
CON CAMBIADOR WINCO 


S./IN NINGUN, ANTJCIPO 


EN 25 MESES DE $1.000 


ps de fútbol entre sí. Sin embargo, este de hoy pareceria distinto a los anteriores. Uno 
A sus sueños en la Copa Libertadores. Pizzuti y Zubeldía, auxiliados por los respecti- 
r, realizaron su tarea. Los dos técnicos convienen en afirmar que lo que pase en la 
bres. Los dos equipos están satisfactoriamente entrenados. En este aspecto, los siste- 
ntos. Quizá atendiendo a la mayor juventud de los futbolistas estudiantiles, éstos 
ha Kistenmacher. En cambio, el serio training de Racing solo adquiere toda la alegría 
el tradicional picado. Dos equipos preparados para lo que les espera, se enfrentarán 
fppinan los actores del partido, mientras todos los hinchas aguardan los 90 minutos. 


El SISTEMA 
ESTUDIANTIL 


Estudiantes permanece concentrado en el 
Country Club. de City Bell, localidad pró- 
xima a La Plata, Allí, alojados en el casco 
de una estancia de 52 hectáreas, los juga- 
dores son reunidos en un claro del bosque 
por Kistenmacher. Todos los días, desde hace 
muchos. Entonces comienza la increíble se- 
sión, en la que los más insólitos movimientos 
distraen al espectador, tanto como a quienes 
los realizan. Por caso, un hombre, acostado 
en el piso, toma con sus manos los tobillos 
de un compañero, parado detrás de él Este 
le arroja una pelota de fútbol, que le será 
devuelta. con los pies. 

Cuando la fatiga comienza a disminuir la 
velocidad de los movimientos, Kistenmacher 
apela a un recurso: los juegos de competen- 
cia, Alineados en doble fila, por parejas, 
todos esperan una orden de él, para tratar de 
tomar a su “adversario”. Uno deberá perse- 
guir y el otro disparar. “Uno, dos y...”, hay 
confusión, gente que se adelanta al “tres” 
y es alegremente recriminado por todos. 
Finalmente, llega la orden y el barullo es 
tal que hasta quien no oulera termina rién- 
dose. 

La tardía llegada de los lesionados Eche- 
copar, Poletti, Manera y Ribaudo, acem- 
pañados por Zubeldía y el doctor Marelli, 
es nuevo motivo para bromas. Poletti sufre 
de una apendicitis crónica desde seis meses 
atrás y su continuada actuación es permiti- 
da por la administración de antiinflamato- 
rios. “En cuanto paremos un poco, me ope- 
ro”. Tiene dificultades para caminar, por 
el dolor en la pierna derecha. Echecopar 
será reservado para el segundo partido —así 
lo aseguró Zubeldía— ya que su desgarro 
en el múslo izquierdo no asegura. que hoy 
pudiera finalizar el match. El técnico, apo- 
yándose en el pronóstico de los doctores 
Marelli y Barbieri, afirma que Malbernat 
y Ribaudo —“especialmente éste— tienen un 
gran porcentaje de posibilidades de jugar. 

Todo había comenzado a las 10,30; dos 
horas después, todos fueron acercándose a 
la casa. Allí, leyeron diarios; jugaron al 
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LAVARROPAS ESLABON DE LUJO 


5EMI - AUTOMATICO TOTALMENTE ENLOZADO 
LAVA ENJUAGA Y SECA 4 Kg. DE ROPA 


SIN NINGUN ANTICIPO 


EN 20 MESES DES750 


COCINA ESLABON DE LUJO - 
¿CON TRES HORNALLAS 
. “HORNO GIGANTE Y PARRILLA 
PARA GAS NATURAL O GARRAFA 
SIN: NINGUN. ANTICIPO 


PARA EL DOCTOR. Lucho Elorza masajea a Madero, uno 
o Hombres clave en la estructura defensiva estudiantil. 


'¡ROBABLES EQUIPOS 


NTES DE LA PLATA: Poletti; Fusenecco, Agui- 
uár Madero, Malbernat, Bilardo, Togneri, E 
Ribaudo, Conigliaro y Verón. Arquero suplente, 
'Ores, Director técnico, Osvaldo Zubeldía. 

CLUB: Cejas; Chabay, Perfumo, Basile, Rubén 
Rullí, Mori, Maschio, Martinoli o Raffo, Cárdenas 
¡p9mone. Arquero suplente, Montilla. Director téc- 
Juan José Pizzuti. 


árbitros: Aurelio Bosolino, Angel Coerezza y Gui- 


En Caneha: Racing Club, en Avellaneda. 


FBerá trasmitido por televisión por el Camal 7. 


===> MAQUINA DE COSER WESTFIELD .. 
== MUEBLE. DE ROBLE - CABEZAL DE ACERO 
| COSE, BORDA, ZURCE MATERIAL IMPORTADO 


GARANTIA 10 ANOS 
SIN NINGUN ANTICIPO 


EN 20 MESES DES700 


croquet, vieron televisión o, simplemente, 
descansaron hasta las 13,15, Un extraña- - NINA 
mente liviano almuerzo les esperaba: ra- ANNA Anta CON 


CONTADOR DE VUELTAS IMPORTADO - FUNDA ESPECIAL 
FRONTURA DE CONSTRUCCION DE ILIMITADA DURACION 


SIN ANTICIPOS EN 20 MESES DE $ 1.000 


HECTOR AMADO S.A. 


CAPITAL $ 300.000,000.00 m/n, 


SALTA 865 - LANUS ESTE 
TEL. 241-1350 - 1691 - 2054 - 2337 - 2907 


violes o bife con ensalada (quienes tienen 
problemas hepáticos) y un racimo de uvas. 
Por la tarde, un corto viaje los trasladó a 
La Plata. En su cancha, livianos ejercicios 
con pelota completaron el día atlético. 

Un día común para Estudiantes. Que 
solo cambió hoy —lógicamente— en el que 
la Nuvia no modificó planes. Los “pinchas” 
esperaron el match, que Madero consideró 
“difícil: nos tiene preocupados”, trotando 
y efectuando gimnasia de distensión: Vie- 
ron televisión, jugaron a las cartas y todo 
consistirá en esperar las 18, hora en que 
partirán para Avellaneda. Recién horas an- 
tes, se decidirá. si Malbernat, Ribaudo y 
Poletti ingresarán 1» cancha, 


po POR | EL PARQUE. Estudiantes pasó una mañana 
su Country. Los muchachos descansaron bien. 
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Crónica 


08:06 _ es 18 de Abril de 1961 


RESPALDO YANQUI A SEUL 


Pakistán Sería Sede de las Negociaciones 


SIERRA LEONA: GOLPE MILITAR Y PILLAJE 


olto y de la policía dieron esta mañana un golpe de es- 
bado en Sierra Leona, se supo aquí de fuente diplomática. 
egún la secretaría de Commonwealth, el golpe de esta-= 
ÓV. comenzó por un motín de los cadetes de la policía, 
tacionados en las afueras de Freetown. Parece que se 
rodujeron escenas de pillaje en la capital de Sierra 
eona, Fuentes diplomáticas suponían esta mañana que 
él golpe militar fue dirigido por un cierto coronel Black, 


OTRA VEZ TRILLIZOS EN CMIULE 
SANTIAGO DE CHILE, 18 (ANSA). — En menos de 
na semana se ham producido dos casos de nacimiento 
brillizos en esta capital Al nacimiento de las trillizas, la 
semana pasada, siguió uno de trillizos, en la clínica 
Alemana. La madre, Alicia Quiroga, tiene. 21 años, 


INGLES CONDENADO EN LA URSS 

MOSCU, 18 (France Presse). El joven británico 
Michael Parsons, detenido en-marzo último en Tachkent 
or tráfico de hachis, fue condenado el pasado martes a 
y años de reclusión, se indicó hoy en medios próximos de 
la embajada británica en Moscú. 


CERDENA: LIBERAN A OTRO REMEN 

SASSARI, Cerdeña, 18 (ANSA). — Nino Petretto, un 
mecánico de Ozieri (Sassari), quien fue raptado por los 
bandidos el 16 de marzo último, ha sido liberado hoy, 
después de haberse pagado su rescate, que al parecer 
sería de unos cinco millones de liras (aproximadamente 
8.000 dólares). ! 


OTRO “COSMOS” RUSO EN ORBITA 


MOSCU, 18 (France Presse). — La URSS lanzó hoy un 
muevo satélite artificial de la Tierra de la serie cosmos, el 
*214”, anunció la agencia Tass. 


OTRO MILAGRO: LA 
SANGRE SINTETICA 


BASE MARCH DE LA FUERZA AE- 
REA, California, 18 (Associated Press). 
— El presidente Johnson regresó de 
Hawaii hoy después de haber asegura- 
do personalmente al presidente de Co- 
rea del Sur, que su país tendrá voz en 
cualquier negociación de paz con Viet- 
nam del Norte y apoyo de Estados Uni- 
dos, contra incursiones de Corea del 
Norte Johnson se dirigía a su finca en 
Texas, después de su conferencia en 
Honolulú con Park Chung Hee, pero se 
detuvo aquí para desayunarse con el 
ex presidente Dwight D. Eisenhower, 
que tiene una residencia de invierno 
en la cercana Palm Desert. Johnson vo- 
ló a Hawaii el lunes para hablar so- 
bre estrabegia en Vietnam, con los co- 
mandantes militares en el Pacífico y 
luego el miércoles con Park, 

O AYUDA RAPIDA Y EFICAZ 

HONOLULU, 18 (France Presse), — 
Los Estados Unidos ayudarán “rápida 
y eficazmente” a Corea del Sur en ca- 
so de agresión por los comunistas nor- 


coreanos, declaró un comunicado con- 
junto publicado luego de las conver- 
saciones entre los presidentes Johnson 
y Park Chung Hee. Las conversaciones 
entre el presidente de Estados Unidos 
y el presidente surcoreano duraron una 
jornada. Ambos estimaron que “las ac- 
ciones cada vez más agresivas” de los 
comunistas de Corea del Norte, cons- 
tituyen “una seria amenaza para la 
seguridad de la República de Corea y 
para la paz en el Este de Asia”, Según 
el comunicado, en caso de “ataque ar- 
mado” contra Corea del Sur, los gobier= 
nos norteamericano y coreano “deter- 
minarán inmediatamente la acción a 
adoptar conforme al tratado de defen- 
sa mutua que existe entre Estados Uni- 
dos y la República de Corea” 
€ PAKISTAN, POSIBLE SEDE 
RAWALPINDI, Pakistán, 18 (Reuter). 
— El Departamento de Estado norte- 
americano ha consultado a Pakistán si 
estaría dispuesto a servir de sede para 
los contactos preliminares con Vietnam 


del Norte, informaron hoy funcionarios 
pakistanos. Un portavoz 'efícial del go- 
bierno señaló en esta ciudad que Pa-= 
kistán expresó ya su aceptación de ser-= 
vir de escenario a las conversaciones, 
en respuesta a la consulta norteameri- 
cana, 
€ BOMBARDEO EN EL VALLE SHAU 
SAIGON, 18 (France Presse), — Los 
octorreactores gigantes norteamericanos 
B-52 bombardearon hoy con más vio- 
lencía que nunca el valle de Shau, cer- 
ca de la frontera de Laos, donde log 
norvietnamitas tienen su mayor hase 
fortificada en el Sur. Los B-52 ataca- 
ron diez veces ayer y hay concentra 
ciones de tropas y fortificaciones en 
esa región. En incursiones de una in- 
tensidad sin precedente, los pilotos hom-= 
hardearon vehículos norvietnamitas y 
posiciones de artillería. Los observado- 
res en Saigón estimaban hoy que la 
destrucción de la inmensa base norviet= 
namita es ahora un objetivo de priori- 
dad absoluta, 


GALT FUE OFICIALMENTE ACUSADO 
DE ASESINAR A MARTIN L. KING 


MENVOIP HIS, Tennessee, Es- 
tados Unidos, 18). (France 
Prese y Reuter). — Eric 
Starvo Galt, inculpado hoy 
por la Policía Federal como 
miembro de un complot pa- 
ra privar de sus derechos 
cívicos al pastor Martin Lu- 


ther King, fue inculpado le, fiscal 
también en Memphis de ase- Memphis. 
sinato. menciona 


Martin Luther King”, el es- 
tado de Tennessee dictó con- 
tra él una orden de deten- 
ción por haber asesinado a 
King “ilegal, criminal, vo- 
luntaria y premeditadamen- 
te”. La orden de detención 
fue firmada por Phil Cana- 


te o de reclusión. 


to de 


del distrito de 
Esta orden no 
ningún complot. 


ver, 
€ VERSATIL 


castiga con pena de muer- 


La acusación lanzada ofi- 
cialmente en Memphis 
agrava enormemente la si- 
tuación del prófugo respec- 
los cargos formula- 
dos poco antes por el direc- 
tor del FBI, J, Edgar Hoo- 


asesinato del pastor Martin 
Luther King—, fue alumao 
de una escuela de danza y 
una escuela de hbarmau de 
esta ciudad. El director de 
la National Dance Studios”, 
Rod Arvidson, reconoció a 
Galt por uan dibujo policial 
publicado por la prensa nar= 
teamericana. Por otra parte, 
el director de una escuela 


ATLANTIC CITY, Nueva 
Jersey, 18 (Associated Press). 
Se ha descubierto una 
sangre sintética en base a 
ma sustancia empleada en 
utensilios de cocina, que 
dodría emplearse para sal- 
var a seres humanos. “Aún 
3Ñs demasiado temprano pa- 
sa hablar de eso”, dijo el 
doctor Robert Geyer, de la 
Jniversidad de Harvard, al 
hacer el anuncio ayer. Pero 
señaló que ya se han hecho 
2xperimentos alentadores 
con animales sobre todo ra- 
»A4s blancas. 

La sustancia sustituye a 
os glóbulos rojos de la.san- 
zre, que son las células que 
ransportan el oxígeno reco- 
sido en los pulmones, a las 
lemás células del organis- 
aismo, y además expulsan 
le los pulmones el bióxido 
le carbono o anmhidrido car- 
dónico recogido en el pro- 
2eso metabólico de la cé- 
ulas. 

Uno de los :aspectos cu- 


TELEVISOR ASESIN 


ACUSAN EN RIO 
AL Dr. BARNARD 


RIO DE JANEIRO, 18 
(France Presse). — El doc- 
for Christian Barnard fue 
acusado públicamente por 
el cardiólogo Raúl Pitanga 
de haber extraído el cora- 
zón de Clive Haupt, cuando 
éste aún vivía. 
| Las declaraciones del car- 
¿diólozo brasileño provoca- 
ron una ola de repercusión, 
pero parece no tener ma- 


¡ fyores consecuencias ya que 


el doctor Pitanga rehusó 
¿debatir personalmente su 
¡tesis en presencia del doc- 
tor Barnard. 

“Me niego a discutir con 
| ¡personas de su especie. De 
¡ bodos modos mo me deja- 
¡rían hablar”, declaró el 
doctor Pitanga a “Jornal 
Do Brasil”, que le efectuó 
un reportaje en el día de 
Ayer. 


' Suprema que se aceleren 1 ¡brárall AB: 0 
E r—_usrciaracaraazacasacaa lo rrglojelos de 0ueso y dempiiaso Miancdtl nótig 


riosos del «descubrimiento es 
que esta “samgre sintética” 
es la. forma líquida de una 
sustancia química inerte uti- 
lizada hasta ahora en la 
fabricación de sartenes y 
cacerolas para que los ali- 
mentos que se cocinen no se 
adhieran. 

La sustancia ha sido uti- 
lizada en “transfusiones” a 
ratas a las cuales se ha ex- 
traído la sangre propia, Ge- 
yer dijo que en+los casos 
en que la sangre sintética 
ha sustituido totalmente la 
nabural, el animal ha podi- 
do Sobrevivir ocho horas, 
Otra posibilidad es su em- 
pleo en el tratamiento del 
cáncer. 

En este caso los médicos 
“gíslan'”. la parte del cuer- 
po donde se encuentra el 
tumor maligno y lo irrigan, 
con: sangre artificial y una 
sustamcia, o medicamento, 
que específicamente "envye- 
nena” el tumor sin envene- 
nar al resto del organismo, 


Cinco horas después de 
que la Policía Federal acu- 
Sara a Galt de haber “com- 
plotado para violar los dere- 
chos «cívicos del reyerendo 


FUERTE SISMO 
EN YUGOSLAVIA 


BELGRADO, 18 (EFE). 
— Un fuerte movimiento 
sísmico se produjo a pri- 
meras horas de hoy en la 
localidad de Debar, al sud- 
oeste de Yugoslavia, produ- 
ciendo graves daños en al- 
gunos edificios aunque no 
se registraron víctimas, se- 
gún informa hoy la agen- 
cia Yugoslava Tanjug. El 
terremoto duró varios se- 
gundos y los habitantes de 
Debar, presos de pánico 
abandonaron sus hogares y 
se dirigieron al campo. Se 
desconoce por ahora la in- 
tensidad exacta del sismo, 
pero” la agencia Tanjug 
Añade que es el más fuerte 
registrado en dicha zona 
desde el que se produjo en 
noviembre último. 


MANCHESTER, 18 (Associated Press) 
— Un niño de 7 años fue muerto por 
la luz parpadeante de su aparato de 
televisión, según dictamen del médico 
forense de Manchester, conocido hoy. El 
niño, Carl Renfrey, murió cuando mi- 
raba la televisión en la casa de sus pa- 
dres en Middleton, en el Norte de In= 
glaterra. Un patólogo declaró que Carl 
sufría de un cierto grado de epilepsia 
que se convirtió en ataque fatal cuando 
el cerebro fue afectado por la luz par- 
padeante, La madre del niño dijo que 


Carl, ocasionalmente, tenía ataques tral, 


cuando miraba la televisión pero élla 
lo acostaba y el muchacho se reponía 
por completo, El forense, al entregar su 
veredicto de muerte accidental, 
que cuando le dio el último ataque, Carl 
estaba sentado a menos de un metro del 
aparato de televisión, “proximidad pe- 
ligrosa para su condición”. 
€ SIETE MUERTOS EN LA INDIA 
NUEVA DELHI, 18 
— Siete personas murieron hoy en un 
ehoque entre dos trenes de mercan- 
cías, cerca de Ratlam, en la India ceñ- 
a casi 700 kilómetros de Nueva 


La acusación de Memphis, 
en la que se indica que tam- 
bién es conocido por los 
nombres de “John Willard” 


LOS ANGELES (Califor- 
nia), 18 (France Presse), — 
Eric Starvo Galt —buscado 


de barmen, Tomás Reyes 
Lau, indicó que un tal Erie 
S. Galt terminó el pasado 2 


y de “Harvey Lowmyer”, se 


por el FBI e inculpado en el 
estado de Tennessee por el 


de marzo un cursillo de coc= 
telería de cuatro semanas. 


“HAY QUE ESTERILIZAR A LOS 
VARONES DESDE LOS 16 AÑOS” 


VANCOUVER, Canadá, 18 (Reuter). — 
Todos los varones deberían ser temporaria- 
mente esterilizados al llegar a: los 16 años 
de edad, propuso hoy una doctora cana- 
diense. En una presentación ante una re- 
unión de la Real Comisión Federal sobre 
Situación de la Mujer, la doctora Norma 
Allen Verwey señaló que a todos los hom- 
bres al llegar a esa edad debería sometér-= 
selos a una vasectomía obligatoria y gra- 
buita, un procedimiento de esterilización 
que, según la facultativa, solo demanda 15 
minutos y es reversible. 


O EFECTO TEMPORARIO 


El hombre sometido a esa operación po- 
dría nuevamente ser deyuelto a su capaci- 
dad procreadora cuando estuviera “en con- 
dciones de asumir las responsabilidades s50- 
ciales de la paternidad”, explicó. 


La doctora Verwey reconoció que la res- 
puesta masculina a su radical propesición 
sería seguramente “de violenta indignación”, 
pero reiteró su convencimiento de que las 
vasectomías masculinas tendrían menos 
efectos colaterales que los métodes amti- 
concegptivos aplicados a la mujer. Ya es 
tiempo que sean los hombres les que co- 
rran con la responsabilidad del centrol 
de la natalidad, afirmó. 


O EL ABORTO 


En otro discurso la señora W. E. D'Al= 
troy recomendó que todas las leyes sabre 
abortos sean ¡eliminadas de los códiges y 
que se permita a las mujeres decidir sebre 
£se paso “en privado y con dignidad”. 

La reacción de todas las mujeres presen= 
tes fue, en general, favorable a estas pro-= 
puestas. 
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Delhi. Se trata del tercer accidente 
grave registrado en la India, en el pre- 
sente mes de abril. 
O ACCIDENTE EN BARCELONA 
BARCELONA, 18 (Reuter). — Más 
de 30. personas resultaron heridas, 3 de 
ellas de gravedad, cuando un tren sub- 
terráneo colmado de pasajeros chocó 
en esta ciudad con otro que estaba de- 
tenido en una estación. La mayoría de 
los heridos sufrieron fracturas de bra- 
zOs o piernas y otros lesiones ocasiona- 
das por los fragmentos de los vidrios 
de las ventanillas. 


dijo 


(France Presse), 


CHILE: DETIENEN A UN MONSTRUO 


SANTIAGO DE CHILE, 18 (ANSA). — Miguel del Carmen 
Araya, Un individuo de 32 años, fue detenido aquí acusado 
de haber ultrajado y asesinado monstruosamente a dos me- 
nores de edad. El último crimen lo cometió hace apenas una 
semana, cuando después de abusar de un muchacho de trece 
años, lo estranguló y dejó su cadáver al lado de una torre 
eléctrica de alta tensión. Al ser detenido confesó haber ase- 
sinado a otro muchacho de la misma edad, hace algún 
tiempo, Juan Bautista Vergara, padre de la primera de las 
víctimas, declaró al conocer su detención: “Deben matarlo en 
el mismo sitioen que. ultimó a mi hijo”. El diputado Luis 
Pareto, por su parte, solicitó al presid 6 


MUNICH: MUERE UN ESTUDIANTE 


MUNICH, 18 (France Presse). — Un estudiante de Mu- 
nich, de 27 años, Ruediger Sehreck, murió hoy a consecuen- 
cia de heridas recibidas durante una manifestación reali- 
zada la noche del martes. Es la segunda victima de las 
violencias ocasionadas por las manifestaciones de la izquier- 
da estudiantil tras el atentado contra su líder, Rudi Dutschke, 
Ayer un fotógrafo de prensa murió por la misma Causa. 

En homenaje a este último, unos quinientos estudian- 
tes marcharon silenciosamente por Munich anoche, Se in- 
formaba al mismo tiempo que en Milán varios centenares 
de estudiantes izquierdistas se concentraron ante el Insti- 
) £iillzra Alemana para protestar vonbra el atentado 
ischice Rortaban retratos del “CHéM Gueyara y. 
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O: MATO A UN NIÑO 


MAS RATAS QU 
SERES HUMANOS. 
Laa caido Doo 


11 millones de personas 
contra 33 millomes de ra- 


tas, informa desde la ca-]: 


pital nipona la agencia no-, 
ticiera “ONA”, 

Con el creciente número + 
de establecimientos subbte- 
rráneos restaurantes y Cc0- 
medores, las ratas aumen- 
tan y se están haciendo 
más agresivas, 3 

Así pues a la par que To-/ 
kio se enriquece y prospe- 
ra y $us desperdicios - se 
hacen más voluminoges, el 
problema de las ratas au- 
menta. El gobierno ha de- 
cidido formar un grupa es- 
pecial que se dedicará 
¡studio del peohloma, y,, 90” 
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puenos Aires, Jueves 18 de Abril de 1968 


BOGOTA, 18 (Associated Press). =>Un 
armado asesinó a un anciano cam- 
pesino, secuestró a 19 personas, saqueó ha- 
diendas y obligó a numerosos rehenes, in=- 
clusive mujeres y niños, a cargar con el bo- 
ín antes de desaparecer en la selva, según 
dre un comunicado del ejército Agrega el 
las Íuerzas e .con- 
zona rural donde se produjeron 

e nos el pasado lunes y que los. cam- 
pesinos de la región se manifiestan “indig- 


o — 


HOLANDA: LA PRINCESA | * 
MARGARITA DIO A LUZ 


LA HAYA, 18 (France 
Presse). — La princesa 
Margarita de Holanda dio a 
luz a un niño ayer en la 
clínica univ ersitaria de 
Virecht, se anunció aquí en 
fuente oficial. 

El recién nacido, cuyos 
nombres no serán revelados 
antes del bautismo, es el 
primer hijo de la princesa, 
que contrajo matrimonio el 
10 'e enero de 1967 con Piet 
van Volenhoven, hijo de un 
industrial de Rotterdam. 


El nacimiento del niño se 
efectuó por vía quirúrgica, 
agreza el comunicado oficial. 
La madre y el recién nacido 
se encuentran bien, concluye 
el comunicado. 


10.000 MILLONES DE 


AÑOS LE QUEDAN: DE 
VIDA AL UNIVERSO 


WASHINGTON, 18 (As- 
sociated Press). — Los 
científicos de la marina de 
guerra de Estados Uni- 
dos anunciaron anoche 
gue han conseguido lo que 
podría ser la primera prue- 
ba en firme de que el Uni- 
verso es un sistema curvo 
y cerrado y, por tanto, está 
inexorablemente condenado 
a ser destruido por el fue- 
go dentro de unos diez mil 
millones de años. 

Los científicos manifes- 
taron que el descubrimien- 
to, hecho mediante el dis- 
paro de un cohete-sonda 
“Berobee”, parece propor- 
clonar una respuesta posi- 
blemente definitiva al gran 
interrozante cosmológico 
que durante siglos había 
dejado perplejos a los hom- 
bres de ciencia: 

¿Es el Universo un siste- 
ma “abierto” que seguirá 
expandirncose infinitamen- 
Te, O €s acaso un sistema 
cerrado cuya expansión irá 
disminuyendo en rapidez 
hasta detenerse totalmente? 

El Dr Richard C. Henry, 
del laboratorio de investi- 
gaciones de la marina de 
guerra, que fue quien anun- 
ció el descubrimiento, dijo 
Que esto era la coronación 
de largos experimentos que 
se vienen realizando con la 
colaboración de la aviación 
naval y un grupo de espe- 
Cialistas en astronamía. 

“Con todo, señaló, no hay 
por qué alarmarse”, 


RALEIGH: CALMA 
EN. LA PRISION 


RALEIGH, Carolina del 
Norte, 18 (Reuter) — Retor- 
nó la calma a esta prisión 
estatal luego de una noche 
signada por actos de violen= 
ela que dejaron un saldo de 
Cinco reclusos muertos y 
Otros 80 heridos. 


El alcalde de la prisión, 
David T. Henry, declaró que 
'Ñ” reclusos que tomaron 
Ate en la revuelta, regis- 
radaj en 71 pabellón de se- 
guridhd* máxima, se hallan 
én sus cridas y que la si- 
lón es “muy tranquila”. 
Cinco presidiarios perdie- 
Ton la vida cuando los ofi- 
peto de la prisión, abrieron 
ul con fusiles en el patio 
( cárcel, luego que unos 
reollisos arfójatan dnitor- 

Ag encendifas botntrá los 
10106, 00 Henry. 


comunicado que 


COLOMBIA: RAPT 


mensaje 
de la 
familia 


PHILIPS 


este es el año más 
PHILIPS de su vida ! 


El mejor momento para equipar el hogar 
con productos que son 
MAS EN TODO, 


MENOS EN PRECIO. 


Crónica 


Página y 


bidas y la prensa deberá abstenerse de pus 
blicar informaciones «susceptibles “de prd+ 
vocar confusión o pánico o agravar Ja ste 
tuación”. El estado de alarma fue iriplan» 
tado por primera vez el 16 de enero, tras 
la muerte de dos oficiales norteamericanos; 
miembros de la misión militar de Estadog 
Unidos. 

El estado de sitio fue proclamado el me 
pasado, dos días después del secuestro de 
arzobispo Mario Casariego, 


Bandoleros Asesinos Saquean Haciendas 


en Guatemala desde el 18 Jel mes pasado. 
El decreto respectivo restablece por trein- 
ta días el estado de alarma, El retorno al 
estado de alarma coloca otra vez al país 
baje le autoridad civil la administración y 
el contro: del país, que desde hacía un mes 
estaban confiados a los militares. Las acti- 
vidades políticas continuarán siendo prohi- 


nados por estos crímenes y atropellos”; Ex- 
traoficialmente se dijo que el grupo armado 
era parte de la guerrilla comunista denomi- 
nada “Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia” (FARC), 
O SITUACION EN GUATEMALA 
GUATEMALA, 18 (France Presse). — 
Fue levantado el estado de sitio que regía 


Todos disfrutemos del nuevo 
GRABADOR PHILIPS 

a Cassette. 

Totalmente importado. 


La heladera es para siempre..., 
por eso mamá eligió una 
HELADERA PHILIPS. 

La convenció su funcional distribución 
interior y el notable rendimiento de 
toda la línea de' refrigeración PHILIPS. 


Los chicos miran su programa 
de TV. en el nuevo 
TELEVISOR PHILIPS 

de la LINEA 500, 
la más reciente 

creación 
electrónica. 


Y los LAMPARAS 
Y TUBOS PHILIPS 
iluminan la 

vida de esta 
feliz familia. 


Popá se afeifa 
oún más a fondo, 
suave X rápido 
con la nueva 
PHILISHAVE 


Compre con el 
con Micro Groove. 


respaldo de 


PHILIPS 
SERVICE 


Y HAY MAS 


PHILIPS 


EN LOS CONCESIONARIOS 
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por LEO VANES 


LOLA FLORES: JOYAS QUE DAN ENVIDIA A JIVOYEROS 
VANESSA DEJO IMPORTANCIA POR AMOR A FRANCO 


A CACHO FONTANA Y MARDOLINT, CUIDAN SUS SITIOS 


yk LOLA 

vOrge Closas abrió las 
puertas del Mesón Iberia pa= 

Ta recibir el lunes a Lola 
Tiores, La estrella llegó con 
un vestido corto de gasa 
amarilla, pero muy amarilla, 
con unas tiras bordadas en 
hilos platezdos que —a su 
tino— le cuedaba muy bien, 
además de unes esmeraldas 
y unes brillantes que, cada 
uno d> ellos, hubiese hecho 
la de icia de cualquier joye- 
ro. El menú, típico del me- 
són, con un jamón serrano 
curado en la mier e, delicioso. 
Lola me o0bieruió un disse 
long rlay edibalo en España 
po: Belter, won bodos los 
canbables del musical “La 
gvapa de Cádiz”, sabiendo 
ove sov loco por las (come- 
dias mu coles y «afines, y 
que mi coleciión de tales 
lovg play ca sam am placen- 
tero pro lema :a mi bidliote- 
ca. Na se imágima cuámbo le 
“cagredecía a “La Lola inmter- 
neconol” tal «obsomio. Y 
vol: odo a las joyas de a 
e trella cue tambo revuelo 
ha causaco en televisión, ha 
traido los pistras ¡preciosas 
más imp ariomtes «wne he vis- 
to por asuí en lo que va 
del sño 


y FRIMICO 


Mi tía tku:ozia es una ro- 
rántica de las de ambes, al 
iual que su caniche negro, 
Salurn'nc. Cada vez que 
presea fro: te al cine que da 
“Cameob”, le entusiasma 
Bs uber que Fianco Nero -y 
Vanessa Red3rare, dos de 
sus protezon-teos, viven un 
gran amor en la vida real. 
Como ¿“ue bon fundado la 
E. dnebora Noro-Rodgrave y 
e, úm prevarando la filma- 
ci'n de su primera película 
que los tendrá a elos ¡por 
e buelas. Lo broma de a 
ro ma es amu simple: «os 
anúsxs que se encuentran en 


Nreya 02, per el lanza- 
mento pruolici”srio de un 
fire, Y este es el detalle 


románt'co are más le agra- 
Ca ami p rispto: Vanesa 
Esderave :r257j junto con 
Framco Nezo en “Comelot”, 
a nsexz el panel de el'a don- 
tro (e la nelícu/a mo es muy 
imunorints, pare llo mismo 
1 aceptó sclo nor estar jun- 
to a. su rapce... 


she CACHO 


Mugéños mebones lo envidia- 
1.n Aa Jorge “Casho” Pon- 
tana, ya are es uno «de llos 
mombres de mpestro nun: 
Vo que mús veces lhá wecha- 
zado tilmar películas en ca- 
lidad de :soior, y 'también 
tralbmjar en bolevi ión. Y :es9 
que sa'Chas vecass, tales «aire- 
cimientos han «sido ¡por su- 
mas úmportontísimas. 'Obro 
caso de «en, idia ¡podría ser 
Silvíie Warzolini, el famosí- 
simo jugador de fútbol. Des- 
de gfmecinientos para hacer 


telefemimos con Nené Casca- ' 


Var, ¡petículas on Nicolás 
Carreras, prcducciones pa- 
g>das en dólares en México, 
todas lo ha rechazado. ¿Y 
auiere usted saber mna esa? 
P'euso que en ambos casos 
hay actualo con ¡inteligen- 
"- famosísimos en 
uu pubro, demuestra (que lo 
hon sido porque han sabido 


AS FEMENINOS. 


Siéntase GÚmoda Epuro 
Use Toallas Higiénicas 


TECA 


RINDEN "MUCHO MAS 


Jugar al poker, 


0 Ju 0 0 DJ 0 0 0 0 0 


Surtidísimo 


Hoy cumplem años: Robert Hooks, el actor negro de la 


mueva serie de Deleonee “N.Y.P.D 


." (New York Police De- 


pactment), el intérprete del tango Rolando Chaves y la 
ex miña prodigio del cine de habla inglesa Hayley Mills. 
¡Felicitaciones para los tres! 4 Como ya este mes de abril 


que estamos viviendo, tenia clima de bodas, 


por la de 


Ciaudia-Mito Mores y la de Guillermo Cervantes Luro, 
también en este mes se han mepartido las participaciones 
para el casamiento de Liliana, una de las hijas de Darío 


Viblori, 


la ceremonia se efectuará el 7 de mayo próximo 


en la Basílica de Ntra. Sra. del Socorro. + Gina Lollo- 
brigida adquirió el más muevo modelo de Rolls Royce, que 
usted pueda imaginar. Beemplaza éste, a otro carro de la 
auiseoa marca que tenía lla famosa huvinaria y que había 


quelado practicamente «destrozado, cuando 


la actriz tuvo 


uan acoidemie, eon consecuencias pura el rodado, pero por 


fortuna 


simguma para ella 4 Me acordaba anoche con 


unos amigos, cuando Mancera era uno de los periodistas 
del programa Pantalla Gigante, junto com Conrado Diana 


y el recordado don Jaime Jacobson, 


Parsee que fueua 


ayer, pero ya ka pasado una pila de años. + Paco Parra, 
el hijo de Gloria Guzmán y ejecutivo múximo del “strip- 


tease” del teatro Florida, tieme una idea: 


quiere epnec- 


tarse com María Plena Walsh, para gue ésta pase a lla. 
mocias Mí, lo que está haciendo en el Begína. A primera 
ixapresión, la noticia parece mn disparate, pero no tendría 


maña de malo hacer 
moclaes ebro, + Y... 
andando, 


por das tardes un género y por las 
el carrousel de Buenos Aires sigue 


AQUI... ALLA... 


AQUI Algún día aprenderán, 


Y ACULLA 


que el lanzamiento pu- 


blicitario de un disco Long Play, no se lhanee de la misma 


Fay a como se lanza una ¡paweula; 
se debe ¡presentar «como uma temporada teatral. 
propaganda «es mum remedio maravilloso, 


peurre es que lla 


y que ¡ésta tampoco 
Lo que 


que mo «cualquiera ¡puede recetar, sino el médico que sabe 
«cual os el que le cae justo a cada paciente. 


ALLA: Todavía se «escuchan comentarios del Festival 


de Eurovisión, 
“Congratulations” 


tanto o más que “La, la, la, 


Dicen que el ingles Cliff Richards, enbonmó 
un tema pegajoso y muy comercial casi 
', Pero ceurra que el de Euro- 


visión, es un festival que lo llaman “de las muñecas” y el 


tema español eva entonado «por 
la diia de ganadoras integrada por: 


Wiassitl, 
France Gall, 


quien $e une a 
Sandie 


Shaw y Gigiiola Cinquettí quienes en distintos años se Hle- 


varon los lauros, 
ACULLA: Sofía Loren, 


acaba de declarar que pasaría 


doce meses «en «cama, ven lugar de Mueve, si fuese mecesanio, 
po poder bemer un hijo. Confesó también que le gusta 


con naturalidad ¡peninsular, ¡confesó que 


Bi jugar se pone tremenda y «que es capaz de ¡pelear ¡por 


«los dulares, 
Par duscionios. 


guardar su lugar, y un sitio 
inmyporiamíe en la vida:se «cul- 
de, precisamente, pensando 
en cada uno ec 0S PASOS 
que se dan... 


Je MEL 


Me vino a ver Nelly, la 


K primera voz «de aguel ve- 


corilado trío «que se llamó 
Los TNT. Alora la y su 
hermanito Tony «(este pa- 
sado y com ma hijo dle un 
año), han farmado un dúo, 
que usted «debe haber visto 
en teleyisión, que se llama 
simplemente Nelly y Tony, 
Autes de Tin de més, jel día 


ZA, se marchan a. Venezuela. 


Luego de ¡hacer ¡presemba- 
sienes ¡personeles en un club 
nocturno de por allá y «en 
televisión, se vam a ¡Puerto 
Rico, para actuar en mun 
huevo canal de reciente 
Inauguración que trasmite 
'en colores. Los «combrató una 
empresa de espectáculos 
norteamericana y están a 
un tris de saltar de Puerto 
Rico y México y de aMí a 
Nueva York, El” contrato «es 
por un año, pero les da la 
libertad de moder hacer .e5- 
capadas 9 Buenos Aives, 


+ ALICIA 


Alicia Duncan, como mu- 
vhos úbros televidentes, «se 
impactó con una  noficia 


, transmitida el yiernes pasa. 


do por Camal 9. en su nobi- 
cioso Muevedianio. Se mos- 
bró glú al jovea de 22 años 
Antonio Mattecowach, quien 
sufriera hace un «o un 2ae- 
cidente de bicicleta, que lo 
bleue postrado en el hospi= 


canto como um jugador ¡profesional llo haría 


A 0 O 0 100 00 O O O AA GO 1, 0 10 A 0 0 00 0 a O 


tal Fecvuánmdez. El amucha- 
cho mo tene familiares, ya 
que “os mismos están en 
San Juan, y el moticiero des- 
tecaba su velualad y en- 
¡ereza, para enfrentar el 
destino, come así también 
el 6li de los amigos, que 
ya ni lo visitaban. La no- 
ticia salió al aire el vier- 
mes pasado, y así como Ali- 
cia Duncan y uma familia 
AIÍBA, SE ACEICALOM LON CA- 
memeélos y un bro el día 
doniingo, muchos «ebros 'le- 
espectadores lo hicieran «as- 
he último fin de semana, al- 
gunos con terbas, obros con 
flopes, aquellos con una ¡som- 
misa... Y llo importante es 
gue la itelevislón ¡pueda de- 
mostraule a “uu «muchacho 
de origen extramjero la ¡ge- 
merosidad espontánea de to- 
da una vlatea argentina. 


Ae BEATRIZ 


¡Bentriz Bonnet, que biene 
€B SU Lasa mp menos de tres 
¡premios “Martín ¡Mienro” «co- 
¡mo actriz de comedia, guar- 
de en lo profundo de su ser 
€l deseo de cantar, Ella ha 
demostrando «il y ue veces, 
en escenarios y televisión, 
sus condiciones voegles, :pe- 
ro nuuca se ha ¡preseutado 
exclusivamente (comp £A0- 
tante. Y Benbriz tiene com- 
diciones de sobra ¡para po- 
der hacerlo. Además, es más 
fácil conquistar ¡mercados 
extranjeros eantando que 
como achriz, y esto 28 exac- 
tamente llo que está ¡peosan- 
do la Bonne; 8n «estos mo- 
mentos: poverse 4 Zaniar 
Lomo solista. 


QUe e o RAS 


AU lAs L a 


¿QUE PASO CON 
El “THRESHER”? 


in el cine Monumental, y en carácter de estremo, se 
presentará hoy la producción de European “Lady Chaplin” 
(“Misión especial”), reatización en Technicolor y Technis- 
cope que dirigió el repista italiano Alberto De Martino, 

Este novedad se encuadre —en sus lineamientos y de- 
sarrollo— en los relatos de awveuburas que tiene como eje a 
los modernos agentes secrekos. Es decir, la taquillera serie 
que inaugurara James Bond se incrementa con obros tie los 
singulares ejemplares humanos dedicados a la peligrosa 
misión te selvaguardar secretos cienbíficos o militares, .0 
—e la inversa— bratar de obtemerlos de las potencias que 
los poseen y que —“lógicamente'”— amenazan al mundo con 
ellos. Molloy es en esta oportunidad=-el superespía, y debe 
investigar el hundimiento «del submarino atómico Thresher 
y su posible secuela megaliva ¡para la paz internacional. Y 
las riesgosas alternativas de la empresa se vam sucediendo 
—con agitado ritmo— en ámbitos de Madrid, París y Tán- 
ger, que prestan marco a lla tensa acción, 

“Lady Chaplin” tiene por intérpretes a Ken Clark, Da- 
niela Bianchi, Jacques Bergerac, Evelyn Stewart y Philippe 
Hersent, 


“CON EL MUNDO A SUS PIES” | 


que le imspira el co 
—, esió organizando una gi- * 
gantesca invasión detrás de « 
la Cortina de Hierro, para 
conflicto que 
culminaría con una guerra 
nuclear y el 
exterminio universal. En 
“Con el munño a sus ples”, 
Michael Caine comparte las 
responsabilidades estelares 
Karl Malden, Ed Be- 
gley, Oscar Homolka 
desaparecida Francoise Dr 


“Cerebro de un bilón de 
dólares”, la fanébica «empre- 
sa de un general tejano y 
multimillonario que ha in- 
wertido su ¡inmensa fortuna 
en una gigemtesca campaña 
anticomunista generada por 
una “abulosa línea de com- 
puladoras electrónicas. El 
“Cerebro” .es una - asta red 
de espionaje imdependiente- 
mente extendida ¡por dodo el 
mundo, y ¡las ¡computadoras 
proceden acorde con ins- 
trueciones que reciben de ce- 
vebros mercenarios que mue- 
ven” el servicio a bmamés del 
orbe. La misión de Palmer 
consiste sen introducirse 
dentro del corazón de la or- 
ganización, ganarse la con- 
fianza del paranoico gene- 
ral, quien —obsedido por la 
pasión del poder y de] odio 


ELVIS PRESLEY: 
SU 25* FILME 


Elvis Presley es ya un 
veterano del cine, Quien no 
quiera creerlo, que tome en 
cuenta esta cifra: “En fu- 
£a ¡e su destino” .es su pe- 
lícula vigésimo quinta 

Nuestro público la cono- 
cerá presentada vor Artis- 
tas Unidos en fecha próxi- 
ma. Se trata de una come- 
dia reidera, al parecer muy 
divertida. 

“En fuga de su destino” 
es la historia «de ¡un here- 
dero de fabulosos  yaci- 
mientos petrolíferos que no 
se confanma «con el “padri- 
nazgo'” de su fortuna e in- 
tenta hacer «Algo por sí 
Il amismo., 
| El filme fue wodado eu 
¡| “Wechuicolor y cuenta —ade- 
más— con la ¡participación 
elo ¡de Shelley ¡Paba- 

Bi Bixby y Gany Le- 
ee Ha sido «divigida por 
Arthur H, Nadel. 


“Con el mundo a sus 
¡pies” —película donde Mi- 
chael Caine wuelve a en- 
cannar al «culebre agente se- 
creto ¡Harry Palmer—, 25 
mna superproducción de 
Harry Saltzman que Arvis- 
tas Unidos se apresta am 
presentar en muestro me- 
dio. Bn esta oportunidad, ' 
Palmer —sujeto cuyo dudo- 
so pasado llo pone a merced 
del contraespionaje ¡inter- 
naciona) y lo convierte en 
agente secreto contra su vo- 
ota, se ve enfrentado al 


MATA! 


¡LA NUEVA Y MAS AUDAZ PELICULA DE 


(EL 
a, COWBOY 
E DE ORO) 


TECHNICOLOR + MECHMISCOPRE 


A..HINDU 


DOLISCOME-ELORES AOUESMENERA 
y COLISEO: PALEAMO MUDO :DUENOADEN  ELOPIATA 
MASIRO: (Martinez) DALIEDRIMA (Beccar) 
DELTA (1jg1a) ABELOMANO ER Majió) HMLORON (Aoc) 
CRANDASTELAR (Castelar) - SARMIENTO (Siace adan) 
ESPAÑOL :(( ida Zamora) -*PALERMO: (Gablaida) 
SARAMDI¿(Serandi) + AMBASSADOR (Mur.del:Plata) 


LAS (CREACIONES EXOLISIMAS 
¡EXHIBIDAS POR LAS MODELOS 
MAS ¡HERMOSAS DE EUROPA, 
ES LA PANTALLA TRAS LA 
CUAL SE 
ESCONDE LA IM 
ORGANIZA- 
CION DE 
ESPIONAJE 
MAS ¡AUDAZ 
DEL ¡MUNDO! 


Europea ' ee | | 
Filma > A 


AMCONNONIEMAE 
"MENORES 
MU AANOS 


HOY ETAENÓ 
MONUMENTAL 


NUEVO BELGRANO - CERVANTES | 
25 DE MAYO - PELLEGRINA! 
¡Y DESDE EL JUEVES 25 


¡GRAN MAR (mar del Plata) 


ES El. Molloy, el superespía 
que personifica Ken Clark. 


provocar un 


consiguiente 


PARA SU 
CASAMIENTO] 


4Y PARA TODA OCASION)]| 


ALQUILE 


Y AHORRE EN 


El nowlo, su “traje megro, 4 


¡La ¡apxia, su suntuoso vestida, 
eal.camo..eldocado, los guantes, 
'Wos ¡padrinos y ¡los Anvitados, 
fambién algquilao trajes. y mes: 
ítidos, sombreros «cartaeritas, 
pieles, atc. todo muevo y de 


HIPOLITO YRIGOYEN 932 
Tel. 37-9085- 88-249 -2380 
Suc. Rosario y Córdoba 


UN (MISION ESPECIA 


Dirección ALMEATO DE MARTINO 


Aires, Jueves 18 de Abril de 1968 Crónica 


'MILVA LUCIO EN EL OPERA 
SU GENEROSA Y BELLA VOZ 


En un marco de singular expectación | lo musical por Eugenio en piano y ór- | Aún así, Milva logró imponer su rele- 
se tradujo en gran cantidad de | gano; Elio en guitarra y ads en | vante personalidad y en algunas can- 
lico presuntivamente avisado por batería, conjunto al qué se aunasron ciones, que ella vertió con su coloratura 
excelente actuación televisiva previa, | tres elementos locales, logrando todos | tan extraña que la hacen casi soprano 


e 


Milva se presentó anoche en la sala del | un excelente afiatamiento, en los altos y casi “mezzo-soprano” en 
cine teatro Opera. La primera parte del Milva, “la inconfundible”, €es, por 80- los bajos, se la escuchó con singular 
táculo la cubrió el conjunto “Los bre toda ponderación, una cantante de agrado. Algunas de sus más celebradas 
ibeños”, en un marco de sobriedad generosa voz de ricos matices que el | creaciones, como “Uno como nosotros”, 
realmente ponderable, haciéndose €s- disco, la radio o la televisión captan *“Milord” o “Nuestro amor”, fueron jus- 
cuchar en varias de las bellas compo- en su bella dimensión; no así anoche tamente CeEbiadaN por una platea que 
siciones que conforman 5u rico reper- en el Opera, donde se volvió a caer en evidentemente era “milviana” en su 
torio folklórico. el error de elevar demasiado la poten- casi totalidad, La artista lució además 
La segunda parte fue de Milva, acom- cia del equipo transmisor, defecto que dos modelos de gran belleza, de rique- 
pañada —y muy bien, por cierto— en 1 llega a deformar las voces originales. | za visual y de muy buen gusto, 
A —————— a 
+ IA ADORES OSontimental ¿lis 
> e S 
ESPECTADORES ES ATRACCION 4 DD INUMEN CASAN 
' 


EN 6 DIAS! 


Con sostenido éxito, entra 
en su cuarta semana en el Desde esta sección queremos contribuir a la solución de 
cine Hindú la superproduc- los problemas sentimentales que a tantas personas afligen 
ción de gran acción y sus- y angustian. Escríbanos y «un corazón abierto a toda la 
penso con Ringo Wood, | inmensa verdad del hombre y la mujer le contestará con 
“Buscado vivo o muerto”, inteligencia y humano sentido de las cosas. Estamos segu- 
filmada en Eastmancolor y ros de que contribuiremos a su felicidad. y si lo logramos, 
Techniscope. habremos cumplido con nuestro cometido La corresponden- 


Dirigido nuevamente por cia para toda consulta de esta índole deberá ser remitida ' : 
Calvin. J. Padget, el 2 a Renzo Cassan, sección S.O.S. Sentimental tc ; 
zador de su primer éxito, E MERCENARIOS. la historia protagonizada: por soldados a suel= ¡ 
“Un dólar marcado”, que ANGUSELADA de ¡ERlermo:i Tengor184años y do es la que se narra en “Los mercenarios”, filme de acción + 


convirtió a Ringo Wood en hace uno que salgo con un hombre de 33. 


“sheriff” de un pueblo a 
quien un ladrón de caballos 
tiende una trampa y lo ha- 


Idolovinalsculible' de la juz A sis tiempo todo ao noe que M.G.M. presentará el jueves próximo en los cines Opera y :* 
ventud, el popular intérpre- E por A ds hbato E AUS Metro. Rod Taylor e Yvette Mimieux forman su pareja central, 
di 3 te aparece aquí como el él me decía. Pero, por un amigo, hace dos A por Jim Brown y Kenneth More. delas J. Cardiff. 
4 


meses me enteré que es casado y padre de 
una criatura. Esto me coloca en una terrible encrucijada. 
3 Por un lado no quiero destruir un hogar ya formado pero, 
ce aparecer como asesino. .1 desgraciadamente, nuestras relaciones han llegado muy le- 
Con la cabeza a precio, de- jos y no me resieno a abandonarlo, El asegura que me 
be reivindicar su nombre, | quiere y que dejaría todo por mí. ¿Qué debo hacer? ¿Des- 
truir ese hogar o condenarme a una inevitable y muy tris- 
te soledad? 


TECHMICOLOR 


"EXPLOSIVA? 


pá THE E NEWYORKER 


Respuesta: Mi consejo es que se olvide de ese 
hombre, Es posible que sea sincero al decirle que 
está dispuesto a abandonar todo por usted, pero 
si lo hiciera le quedarían aur a usted enfrentar 
muchas situaciones poco gratas. En primer lugar, 
jugarse el todo por el todo por un hombre que no 


: ÓN JANE ' 
O FIDEOS puede ofrecerle su nombre. Acaso esto fuera lo A: , E pa E 
menos importante, Lo que sí creo que importa mucho es LS . . MERROW 
ZEUITO que un hombre que abandona, impulsado por otro senti- eS S Pd : ? Sen 
miento, un hogar donde queda un hijo, termina casi inevi- e a S 
tablemente añorándolo y creando en su nueva casa un 3 Sy OLIVER : 
= clima difícilmente sostenible, Usted dice que abandonándolo EN 3 OS 
se condena a la soledad. No es del todo justa la apreciación. E 5 $ 3 , ES REED S 
¿Puede creer realmente una mujer de 18 años que vivirá 
el resto de su vida en soledad? Créame que no tardará en E $ . S A 
reaccionar de este primer golpe y cuando lo logre, el porvenir S $ $ con DAVID ¿ 
se le mostrará con mucho más alentadoras perspectivas. R AE HENIMINGS 
S 


SIN RESTRICCIONES 
GRAN EXITO 


Cine METRO 


CERRITO 550 


7 ¿A /ELECTRICAS 


SIN ANTICIPO 
2 Micrófonos, 
Funda. 
accesorios y 
AMPLIFICADOR 
En Cuotas de 


$ 2.500 


Baterias 
Tumbadoras etc. 


98 años constru: 
yendo guitarras 


ANTIGUA 
CASA 


NUÑEZH 


39 Covtos de $ 1.650.- 1400 


Anticipo Y 750. OFRECEMOS OTROS PLANES 
Total $ m0 M8 COMODIDAD 


Y EN LIVING-CAMA “ROMANCE” OPRECS DAVATIVO 
MAS FANTASTICO. (05 MECANISMOS 

MAS MODERNOS. Al ALCANCE 

DE TODO EL MUNDO 


SADIMA MUEBLES EN BIEN DE LA COMUNIDAD OFRECE 
PLANES IMBATIBLES 


1000 MODELOS DE MODULARES 
ULTIMA CREACION 


Todos nuestros pre- 
cios. bailan! 
Ahora Ud. compra 
buenos muebles: 
a precios 
imbatibles. 


SEXO, ACCION, 
AVENTURAÍ 


$05. 
ONSPIRACIÓN 


SECRETER-CAMA SIN ESCRITORIO 
40 CUOTAS «$351, 14.040. 


TENEMOS MODELOS PARA Anticipo 50. 
L 2 Y 9 PARSONS 8 fotad Bed. 
OFRECEMOS OTROS PLANES 
- A SU COMODIDAD 
e 


ACEPTAMOS 
SU CREDITO PERSONAL 
BANCARIO, CUALQUIERA SEA 
LA INSTITUCION QUE SE LO OTORGUE. 


SONV 21 N3h 


CONFIRMACION DE UN + DIRECTOR EXCEPOIONAL e 

“MICHAEL WINNER $ onoide") <= 
BARBARA FERRIS - HARRY ANDREWS: - JULIA: FÓSTER 
PACA TORITO 


RESERVE AHORA SU COMPRA NO LO DEJE PARA MAS . Ar 
ADELANTE PORQUE 18 PUEDE COSTAR MAS CARO “ ATENCION PERMANENTE 


AL PUBLICO DE 9 a 20 hs. 


' HOY ESTRENO 


PARIS 


LAVALLE 765 
GLORIA 
GRAN MITRE 


RIVADAVIA ESQ. CATAMARCA pad qu comciess 


D. 3 LA ECONOMIA una concesionaria 
LA ESO a EX GARAGE CE MIO YRIGONLN_ 2945 en CABILDO 1952 


E Ek y obs 


¿HOY sensacional ESTRENO 


LUXOR. 6rN SAVOY. - RIVERA: INDARTE 
PALAIO DEL CINE ELLO — MAI Cart 


1200 


A a RE e 


“¡¡UNA NOCHE... 


Página 18 
TEATROS 


MUN. GRAL. SAN MARTIN, 

rrientes 1530, 46-8611, (Sala Ca- 
sacuberta). Sábado 18.30 y 22, es- 
lreno: LOS MIRASOLES, de S. 
Gardel Comedia Nacional Argan- 
tina. Dir. O. Bonet. PL $ 250. 
yk ABC. Esmeralda 506, 392-9508, 
M0 hs.: Dejate de historias y co- 
saquiemos la cosaquia, por los crea 
dores de “Help Valentino”, Nora 
Biay, Edda, Dias, A. Gasalia, 
sk ABC, Esmeralda 506. 392-9506. 
B. BIANCO, M. R. GALLO, TITO 
LONSO, en 


El Amasijo 
de Osvaldo Dragun 

Hoy a las 22.15, Loc. en vta. 
AGON. Maipú 326. 5,030 repres. 
ELICIOSAMENTE AMORAL, de 
Pp. de Almeida, Traducción: César 
"Tiempo. Historía de una chica “'hip 
pie", Ult dias Hoy a las 2.15 
Hk ARGENTINO. Bmé, Mitre 1448, 
Si-93%4, Hoy 20 hs. Inda Ledesma 
F. Siro, S. Renán, G, Battaglia 
en: EL HOMBRE Y LAS ARMAS. 

de B. Shaw. Mañana 21,15 hs. 
> ASTRAL. 46-507, A las 2130 
ses" "onal suceso cómico nuadial 


¡Secretissimo. ..shhh...1! 
de Marc Camoletti tel mismo autor 
de Boing-Boing), con M_ Legrand, 
Joe Rigoli, JC. Dual, J. Portales, 
J. Luz, M_ Jouvet, J. Díaz, Tristán 
y Carlos Gros. Dir, E. Vega. = 

B. PODESTA., Ctes, 1283, 35-2592. 
Cía, de primeras figuras, J., Ba- 

S, Freyre, €, Rinly e Iris 


MI QUERIDA PARENTELA 
Unica func. verm. 19 hs Mañ. 21, 
Ak AVENIDA, Avda, de Mayo 
38-229, Gran Cia Española de Z. 
xuelas. A las 2215 horas: - +* 

LOS GAVILANES 
Exito sensacional. 
Ak CANDILEJAS, Rivadavia 610, 
¡49 mes! Una obra alegre: 
LECHO NUPCIAL 
de J. de Hartog. Hoy a las 21. 
Próx, est.: El andaGor, de Aroldi 
HA COMEDIA, Cortes. 77%, 46-4485. 
Leonor Rinaldi-G. Chiarella, Exilo 
«ómico: MI SUEGRA ESTA LOCA... 
LOCA... Hoy a las 2230 Ult sem. 
> COMICO. Cortes. 1230. 35-2100 
M. pastorino, D, Marzio, 1, Quirós, 
IL córdoba y Codecá en gran espec 
PEPSIE 
Hoy y mañanz e Jas 21.15, 
a CORRIENTES, Corrientes 501. 
49-055. - Compañia: 
P_— MARTIN M, DE SABATINI 
En la más graciosa aventura don- 
de ocurrió de TODO en: 
“MOVIDITA”!! 
Debut viernes 19 2115 bs, (S|R.) 
Localidades en venta, 
SH DEL ALTILLO, Florida 640. - 
392-1286. Hoy 22 hs.: TENTENPIE, 
de R, Halac. Con R, Ranni y B. 
Blum. Direc.: L, Pertis 
A DEL BAJO. Paseo Co 
B0-5550. Hoy. a las 21.30 hs.: 
FL GRITO PELADO 
de O. Viale, Gran éxito 

DEL GLOBO. M. T, de: Alvear 
3055, 411-8351, Hoy 2.15 hs, Comc 
querés que te oiga com la canilla 
abierta, Dir Caviglia, E. Fava, M. 
Zucker, C. Lincovsky. 

+ EL NACIONAL. Corrientes 60. 
Grandes revistas cómicas, Hoy a 
das 20.45 y 23 (Iml8xh.). 


Ver Ver Verdisima 


con JOSE MARRONE 
Norma Pons, Alíredo Barbieri, Mi- 
mí Pons, John Pazker, Noemí Rea 
y la actuación de: 

PABLO DEL RIO 
Bab. trasn. 115 Dora. verm, 18.45 
+ EMPIRE. Hipo), Yrigoyen 1934. 
45-870, Cia. E. Colomer, J. M. 
Langlais, T. Biral, con A. Bigatti: 
EL LLOROX., de Joe Meakia, 22.20 
+ FLORIDA. Florida 16 (Galeria 
Guemes). El éxito del momento, 
PLAYFEOY 1968 Ñ 

Bexy-mini.revista, con Tttu Clímen:. 
B. Loudet, M. Galli y D, Pipo y 
las starlets del Sirip-Tezse, /P¡18) 
HA LA.M. Florida 6% 4. Bence en: 
CANDIDA, de B. Shaw Dir Mi 
lagros de la Vega. 2 hs 

ST, T. DI TELLA, Florida 


Armi, E. h 
Roussin. Di:.: E, Cané. 

> LASALLE, Camp. 220€. 47.93% 
DARIO VITOR1, CHELA RUIZ, EN 


Cané: 


_ RIQUE KOS8SI- 


A la Vejez... Acné 
dr Jere Make 
Poy 4 las 19 y 22. Gian éxito, 
LICEO, BEiv, y Paraná, 3£-4291 
bs. ALBERTO LOCATIÍ en .. 
EL SHOW Lé6 MAGO YO 
Muchas risss po: pucos pesos. El 
especiácilo más divertido (lb, 
A LITILE. I>HEATKE. Lav. 350. 
Relrig, En cent. dere 13 horas 
El espectáculo del reeciodia: 
b EL SHOW BE LAS 12 
con las diosas del Strip-Tezse y la 
comicidad del acter cómico Cieto 
(Pmlf 2h, 
de LITLE vHEATEE. Lavalle 
Hoy y toos los 
cómico musica): 
PIO. . TO... 
con Susy Meco 
las relva 1 
de 17, M.30. 
Refrigeración (Pro lia 
A MAIPO, Esmerald» . ABR. 
Boy, 21 y 23. Gran éxito: 
MINIFALDE CIS 
(Piola a,!. Rafael Carret,- Zaim 
Beleño, Osvalie Parzeco,. Poch 
Thelma Tixou 
ma y 
1118 
Apelo). 
M6. 22 horas: 
Loc, en vta. 


PLOLISIMA 

Cleto, Castrito y 
Tezze, Contin 

saorrie iresnoche, 


rr 
Las 
RAICES, de Wes 
para toda la secs a. 
k ODEON. Esmeralda 367. 
El éxito del ¿ño y 
ducción de A. MiMer: 
con M, de Ur 
Ferrigno. F. Li 


453-3635. 
última pro 


Humor Buenos” Alres: 
en LA HORTALIZA, escrita y di- 


Gue- 


¡gia . Briskl, con 
A PóFAL. 


yarA. as de O. d 

ltimas funciones. 
e PEQUERO TY. Bmó, Mitre 1259 

4181. Cía. de Jesús Gómez, Elba 
Rosquellas en ESPECIALISTA EN 
NOCHE DE BODAS, Hoy 22.15 hs. 
A REGINA, Santa Fe 1235, 141-5709 
Hoy 22 hs. María Elena Walsh en: 
JUGUEMOS EN EL MUNDO. (Ri 
citales para ejecutivos), Con Oscar 
Cardozo Campo y su conjunto. 
xk SAN TELMO. Chacabuco 960, - 
353-2304, 7648, Hoy 22 horas: 

La Fiaca 
de R, Talesnik 

con el mismo elenco: N. Briski. 
J, de Graxzla, A. Ferrer Jaimes, M 
C. Láurenz, J, Novoa y A. Tribiani 
y la misma dirección: C. Gorostiza 
Ak TBATRO '35”, Callao 435 (Sub 
suelo), 4U-7651, Una obra de fastuo 
sidad demoníaca: MAGIA ROJA 
de M. de Ghelderode. 20 hs. 
* TEATRO “35”, Callao 435, — 
40-1651, LA ARIALDA, de G, Tes 
tori Cía, Ferreiro-Despres-Brandi 
Satur-Luzietti, Hoy 21,45, Bol, 16 hs 


VARIEDADES 
LUNA PARK 


ENTES 99. 31-1990/5100 y 
2538. Mañana a 10 rds., 
ategoría esados: 
OSCAR “RINGO” BONAVENA 
(Campeón Argentino) 
ws. LEE CARR (EE.UU.) 

y 3 prel, Pop. $ 500, 21.45, Loc. vta. 
TRCO COLIS, ARG. Riv. 
ES La Plata. 37-0812. ALIS 
Pres, a: PILUSO Y COQUITO EN 
EL CIRCO, con su comp., elefan 
tes, camellos, leones, 0SOs, monos 
perros futbolistas, trapecistas, ma 
labaristas, acróbatas, — saltarines 
tonys, payasos, ballet Coliseo Show 
Dirsc. R. García, Hoy a las 21, 


CINES 
CENTRO 


ALFIL, Ctes, 1755. 40-5080/7575, 

Una NUEVA SALA CON VISION 
DE FUTURO E 

14.40, 17,10, 19.50, 2235: Varied.: 
14.55, 17.25, 20.10 y 2255 hs.: as 
Los Cañones de San Sebastián 
(Incim/14), con ANTHONY QUINN 
en el papel de más violencia de 
su carrera, con Anjanelte Comer 
Charles Bronson, Sam Jaffe Me 
trocolor, pantalla gigante 70 Dm. 
completo estereofónico 6 bandas 
magnet de sonido. Loc. num, en 
venta hoy y 4 d. sig. Sáb. 
+  AMBASSADOR, Lavalle 
E 


3 A 
EL FABULOSO DR. DOLITTLE 
con Rex Harrison, S. Eggar, A. 
Newley y R. Attenborough. Sin 
rest., para todo público, Este fil- 
me extraordinario es primicia ex- 
elusiva de esta sala para toda la 
república, R. Fleischer, 15, 13.25 
y 21.55: Notic. y show musical. 
Loc. en venta con 5 dízs de ant, 
* ARIZONA, Lavalle 327, 392-696: 
13, 15, 17, 19, 21, 23 hs. 
Prisionera del Deseo 
Estr, excl Cont, (P!l8: Sáb. tras 
Ak ASTOR. rientes 746, 415-5541. 
12.30, 14.55, 17.20, 20 y 22.40; Suc. 
Argentinos y 
Infierno 17 
(S¡R.) 120 mm, Con W. Holden, 
Doa Taylor, Otto Preminger; 2 
las 19.50 y 22.30: Sho 
*k ATLANTIC. Belgr. 1260, 38- 
EL OASIS MALDITO 
El bandido de Zhobe; En pos de 
la gloria. Continuado. 
+ ATLAS. Lavalle $65. 392-1936. 
Retrig. 13, 15, 17.25, 20,10 y 22.45: 
Notic. y Est. en' Tech, W, Beatty 
y Faye Dumaway en: 
Bonnie y Clyde 
(Los asaltantes) (P.ml82.) Lau 
reada en el fest. de Mar del Plata; 
20, 22.40: Show Loc. 3 d'anL 
*k A. KRAFT, Florida 653, 352. 
Aire acond. _numer, 17.40, 20 3 
22,20 hs.: Las vacaciones de Bo- 
nifacio (corto; y uns obza meaes- 
tra de la cinematozizfía mundial: 
LA REGLA DEL JUEGO. Ur film 
de Jean Renoiz. (P 142 
* AVENIDA, AM 
11, 14,20, 17.45 y j 
pudor; 12,45, 16.106, 36 y 22.4, 
de Luis Buñuel, con £. Piel y 
F. Rabal; VIRIDIANA. 
Ak BIARRITZ. Sujpach 4H, 359-0856 
14.15, RAS: y 24: 
VACACIONES EN RUSIA 
Unas sorprendentes vecze 
aventuras. 70 mm., en 
13.30, 16.30. 1920 y 2£ 
(SIR.) Excl. esta sale. 

*k BROADWAY, Ctes, 1155 35-7345, 
14,30, 18.15 y 22. Estiero exciurivo: 
CAMELOr 
(Pimjl4/ab.1 en Tech. y Fanevir. 
70 mm,, con V Kecgprave, K. Ha- 
rris y F,. Nero; 14.15, 17,4%, 18.05 
y 21.45: Notic. y Skow, Lee. en 

venta con 3 dias antic. 
A CALLAO. Callzo Y. 40.19%, - 
15, 17.30, 20,20 y 25. Paul Newman: 
LA LEYENDA DEL INDOMABLE 
(Pimjl4a,) Tecn. 14.40, 17,10, 39.40 
y 22,30 hs.: Noticiario. 
CAPITOL S. Fe 1848, 44-237 
16,25, 18.40, 20,55 y 205 
Deneuve, J. Sorcl y M 


N. 
[el 


en 


trasn 
vi. 


Tech, Dir.; Luis Buñuel (P, 91:18); 
lec.: 16,5, 18.20, 20.35 y 22:45: Notie, 
NO CINERAMA. Ma e 
CINERAMA: A las 14,10 
19.40 y 2240- 

Esto es Cinerama 
(SIR.) En tech. 15. 16.40, 1930 y 
22.30: Notic, de América: 1920 y 
222 ns: Show musica) 

*k CERVANTES, Belgr. 1870, 398-169, 
Cont. 13.30 y .10, Ken 

LADY CHAPLD 

15 y 20.15: EL CID, Sofía Loren, 
Ch, Heston. Niños $ 120, 

Ak COLISEO. -  Chureas 1119 
440242 y 4L-1115. 16, 1910 w 22.20. 
la gran creación de J. Christie: 
LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO 
con T. Stamp, P. Finch, A. Bates 
Er TOxurmm.* y Fels bandas de /so- 
nido estereof,, mebtroc, (P|m¡14), 


A 
45-3000, 
15.50 


“GUIA: DE TEATROS Y: CINES 


15.15, 18,50 y 2%: Not. Arg, Loca 
lidades en venta 4 días anticipac 
X* COSMOS 210, Corrientes 2018. 
49-0862. Dos éxitos de Palito Orte- 
ga. 16.15, 1945 y 23,15: 

UN MUCHACHO COMO YO 
14.30, 17.50 y 21.20: Fiebre de pri- 
mayera. (S¡R.) 

ELECTRIC. Lay, 836, 392-1816, 
FRANKENSTEIN CONQUISTA 
EL MUNDO 
N. Adams; El rapto de los 12 hom- 
bres de oro, V. Prince, (IlAfañ.) 
A ESMERALDA. Esmeralda 473, - 
(P|mj18[a.) Cont. 12, 14.15, 17,10, 
19.55 y 22.50, La obra maestra de 
M. Cacoyanis: ZORBA EL GRIE- 
GO, con A, Quian, I. Papas. Cortos 

en colores. sábado trasnoche. 

A GLORIA, A, Mayo 1225, 3838-6966. 
Ext, Est. S.0.S. CONSPIRACION 
BIKINI, color; De color moreno, 
Lola Flores, (P[m/l4/añ.) 

A G. MITRE, Bmeé; Mitre 1332 
38-5591. S.0.S, CONSPIRACION Bl- 
KINL J., Alemán; De color more- 
no, L. Flores. (P¡m/l4jan.) 

A GRAN REX. Ctes. 857. 392-8000 

¡ULTIMOS DIAS! 

1550, 18.5, 20.35 y 23,10, S 
Judy Geeson, Suzy Ken 


13.35, 
Poitier, 
dal 

AL MAESTRO CON CARINO 
rApta para todo púb.), Dir.: y 
Clavell, en tec. 13.15, 15,30, 17,45 
20,15 y 22.50: Not, Arg. 20, 22,35 
Show musical, Loc. em vta, con 
3 d, de ent, Próximo estreno 
yuelye el agente secreto James 
Bond 007,. en: 

SOLO SE VIVE DOS “ECES 
en Panavisión y Technicolor, 
kk G. SPLENDID. Santa Fe 13860 
44-0808, 14.40, 17.20, 20, 22.30 de 
Walt Disney: ROBINSON CRUSO£ 
SIGLO XX, con Dick Van Dyke, 
Technic, 14,30, 16,565, 19.35, 22.10 
Var Apta para todo público. 

Ak G. VICTORIA. Ay. Mayo 882. 
34-1493, Palito Ortega y B. Bonnet: 
UN MUCHACHO COMO YO 
Escándalo en la familia, N. Mars- 

hall, Pili y Mili (S¡R.). 

HINDU Lavalle X42, 392-1114 
13, 14.45, 16.40, 18.55, 20.45, 22.50 
Not. Ringo Wood (El cowboy de 
oro): 

BUSCADO VIVO O MUERTO 
Pimil4ja), Sábado, trasnoche, 

* IDEAL Suipacha 378. 35-3806 
Loc, venta para hoy y 5 días de 
antic Bol de lu a 23 4 las 14.30 
18.15 y 22 hs.: Toda la magla del 
Supercinerama €n la laureada «u- 
perproducción MGM: 

Grand Prix 
(Apta par;tipúb.) 51% semanas de 
éxito en deslumbranle metrocolor 
Con James Garner, Eva M Saint 
Yves Montand y un «electo elencr 
estelar A las 14.15, 18 y 2130- 
Suc. Arg. y Show musical Sábado 
trasnoche a la 1 hora 
* IDOLO. Corrientes 429, 392-8509. 
13.30, 16,20, 19.25 y 23.30: 


Los Farsantes 


R. Burton, E. Taylor, A. Guinness, 
P. Ustinov. Metroc, (P/l8/añ.) Not. 
Sábado trasnoche 1,10: BLOW-UP. 
+ IGUAZU. Lavalle 940, $92-44%) 
14, 16,5, 18,15, 20,30, 22,50, Not 
Dean Martin Tech Emboscada 
Matt Helm (Proh, men, 14 años: 
A KING'S CINE CLUB, Córdoba 
1372, A las 14.20, 16.30, 18.40, 20.50 
y 23 hs, Un extraordínario estreno 
exclusivo de Jack Clayton: 
TODAS LAS NOCHES A LAS 9 
Dirk  Bogarde, en metroscope y 
Tech. (Pl $ 199. Estud $ 120) 
Sábado 1.10 trasnoche, Imp. Sáb 
y domingo 10.15 hs, DEBATE 

Ak LOIRE, Corr'tes, 15% 49.1900, 
(Road-Show de Arte). Est. excl; 
13.30, 15,10, 17, 19, 21 y 23 Crónica 
de la miseria, realismo sin conce- 
siones. (S'R.) Prem. en Cannes; 


Vidas Secas 
Próx. estr.¿ Los Carabineros de 
Godard. 
*k LORUA. Cor'tes 1425, 40-5015. 
(Cine Forum de Arte). ler. Centro 
Cultural del Cine, de inminente 
inzuguración, Ult adelantos técni 
cos refriger. Equipos importados 
AUDITORIUM, espect. audiovisua- 
les, Galrría de Arte, Librería, Dis 
cotecz y Bar, Sala de estrenos de 
site de mayor capacidad y confort, 
* LORRAIN Corrientes 1551, 
14, 16, 18.15, 20.30 y 22.45. i 
de Germi a distintas capas 
cigles:; 

Señoras... Señores 

(F miz. Premiada en Cannes. 
Mañana: Rocco y sus hermanos. 
A LOSUAR, Corr'tes 1543, 40-6100, 
(K0zd-Show de Arte), 13,30, 15,10, 
17. 19, 21 y 23. V. de Sica y la 
solidaridad humana: 

Ladrones de Bicicletas 
(S/R.) Próx, estr. Los Estimu- 
lántes, de Bergman y otros. 
E LOS ANGELES, Corrtes, 
46-342, Sala consagrada a 


WALT DISNEY 


A Jas 13.10, 15,30, 18, 20.30 y 23 
DICK VAN DYKE 
más cómico due nunca en la su 
fer producción 
Robinson Crusoe Sigio XX 
com: Naney Kwan, Akirm Camirof! 
y el famoso chimpancé “Dinky” 
en  hermosisimo  Technicoler, de 
Lunes 2 Viernes, obsequio de re 
vistas “Disneylandia” a todos los 
niños concurrentes, 
* LUXOR. Lavalle 669, ' 
15.30, 15.15, 17.05, 19, 21.05 y 23.10, 
Oliver Reed y Jane Merrow en: 
LA SALVAJE 
(Pm 1825.) 13.15, 15, 16,50, 
20.50 y 22.35: Noticiario 
* METRO. Cerrito ' 550. 
13, 17.11, 21.21 horas; 
Los Diez Mandamientos 
SR.) en color, Ch, Heston, Yul 
Brinner, E. G. Robinsón, A. Baxter, 
16.50 y 21: Noticioso y Show. 
* METROPOLITAN. Corrientes 1343 
A0-0R1G y 1064), 14,20, 17. 19.45, y 
22,30: Vari; 14,50, 1720, 20.10 y 
23; EL SUSPENSO ITALIANO EN 


17. 


13.45, 
3S-ATII, 


UNA NUEVA MUESTRA INSUPE- 
RABLE!!l 

A Cualquier Precio 

(Diamantes a go-g0) 
(Pjm/[l4jañ.). E, G. Robinson, J. 
Leigb, R, Hofman, G. Rigaud, A. 
Celli, En radiante teon, Sábado en 
trasnoche: A cualquier precio, El 
próximo estreno: 
6 MONEDAS POR' TUS SUEÑOS 
70 mm, Sonido estereof, con 6 ban- 
das magnéticas. (Teecnicolor). 
A MONUMENTAL. Lavalle 780, - 
12,40, 14,25, 16.25, 18,25, 20.30 y 
22.45: Notic, y un Superfilm de 
suspenso y acción: 

LADY CHAPLIN 

(Misión especial). (I[m/14/añ.) Kent 
Clark y D. Bianchi, tec.-tecniscops, 
*k MUNDIAL, Cor'tes Y5Y, 4Y2-3545 
Cont, Festival Dibujo, en colores 
Todos los personajes. Cómicas, Ac- 
tual  Notic. Etc Platea 3 9, 
A MUN. SAN MARTIN. (Sala Lu- 
gones), Corrientes 1530, 486-8611, - 
17, 19,45 y 22.30, Retrospectiva de 
Cine Americano. 4 corlos de Gri- 
ffith y EL COBARDE, de T. Ince. 
Platea $ 170, 
Ak NORMANDIE. Lavalle $61, A 
las 12, 13.55, 16, 18.20, 20,40 y 
23.05: Suc. Arg. y 
Robinson Crusoe Siglo XX 
Dick Van Dyke y Nancy Kwan, co- 
lor. Sin restr. Walt Disney, Aven 
turas de la era espacíal, 
k NUVEDADES fiorida 564 - 
145-5155 Cont 12 ts. Notic ext 
Actualidad mundial Dib. depor! 
* OCEAN. Lavalle 739. 29215 
12,40, 14.35, 16.35, 18.45, 21 y 23,15, 
C. Deneuve y Jean Sorel en: 

BELLE DE JOUR 

(Bella de día) 

(P|m|I8jañ.) en Eastmancolor, Di- 
rección: L. Buñuel; 20.35 y 22,50: 
Show. Próximo est,: COMO SAL- 
VAR UN MATRIMONIO... Y... 
ARRUINARSE LA VIDA, con Dean 
Martín, Stella Stevens, Eli Wallach 
en Panavisión y Eastmancolor, 
Ak OPERA, Corrientes 360, 5, 
35-6419, A las 20.15 y 22.30, últimos 
recitales de la cant. N9 1 de Italia: 


MILVA 

(LA INCONFUNDIBLE) 
La gran triunfadora de San Remo 
ofrecerá un programa especial de 
éxitos , mundiales. - Acompañamiento 
musical del conjunto “Gli Arcieri” 
y Ja participación especial de Los 
Arribeños, Entradas en venta desde 
las 10 hs, Pull $ 250. A las 13.15, 
15.30 y 17.45, una grandiosa co- 
media de Walt Disney: 
ROBINSON CRUSOE SIGLO XX 
cor Dick Van Dyke, Naney Kwan 
y Akim  Tamiroff. Miércoles 24, 
jueves 25 y viernes 26, últimas 
funciones de despedida de la Argen- 
fina, del 

BALLET DE LA OPERA 

DE FINLANDIA 
Precios populares. Programa: 
te en Blanc, El Combate, Don 
jote y El Lago de los Cisnes. 
tradas en venta desde el sáb, 20. 
*k PARIS, Lavalle 569. 392-2018. - 
Cont. 13.15, 16,35, 19.55 y 23.15: 
S.0.S. CONSPIRACION BIKINI 

er Technicolor. 14.50, 18.10, 21.30: 
La Perra, L. Leblanc, Noticiero. 
(Pi¡m/18 añ.) Sábado en trasnoche: 
Conspiración Bikini. 
* PLAZA. Corrientes 939, 3923777 
En tecn. 13,40, 15.45, 18.5. 20.30 y 
22.455 Notic. y Var.: 14, 16.10, 18.30 
20.50 y 23.10 hs.: 

OPERACION FALFUN 

(Apto para todo pública) 
“0c, num venta 3 días anticp. 
* PREMIER Ctes. 1565, 46-211% 
Inauguración temporada oficial 1968 
14. 1555. 1755. 20.20 y 22.40: Notice 
Apartamento Clandestino 
(P.mil8.an., color. Suzy Kendan 
Terence Morgan, Una orgia diabó. 
lica de amor. 20.05 y 2225: Show 
Próx. : El cuento del Zar Saltan 
* PRINCESA, Suipacha 460. - 
392-1112, 13, 16,10, 19.40 y 23.10: 


Pistolero 
Tecn,; 11,10, 14.35, 18,05, 21.35: 
Asesinos por kzrate, tecn. (P14 2, 
Platea $ 100, 
XX REAL. Esmeralda 425, 35-3600, 
Cont, 12 hs. Pl. $ 120. La fiesta 
del dibujo com la mejor selección 
del Pájaro loco, Genzalito, Coyote 
y Correcaminos, ete. 
de RENACIMIENTO, LayaMe 
35-1850. Gren estreno en tecn.: 
La NOCHE SE HIZO PARA KOBAR 
con €. Spa2k, P. Leroy, 13,20, 15,35, 
17,50. 20.05 y 22,30. (Im 14), Cont. 
*k ROSE MARIE, Cíes, 380. 45-8448 
Amo: 2 la francesa, con D. Gelin, 
A. Girardot; Dulce Violencia, 
Elke Sommer. 
A ROTARY, Corrientes 5665, 49.106, 
Cont, Not, Mozambigue (a ciudad 
del vicio), (P¡18 2,), con Steve 
Cochrane, 
kk SAKMIENTO. 
Loc, num. 12,50, 


92. 


Lar. 857 392-3938, 
15, 17.35, 20,10 y 
MAS: Notice, y en Panav, y 
Tech. Paul: Newman, G. Kennedy: 
LA LEYENDA DEL INDOMABLE 
(P.m148K.) 20 y 2235. Show. Loc. 
bum, en vía. Sábados trasnoche a 
la 110 h 
* S. LAVALLE, Lav. 921. 350235. 
2.40. 15.55, 19.20 y 23: El guerre- 
ro invencible; 14,15, 17,25 y 21: 
Operación submarino, 

ALMAGRO 
* MEDRANO, Ctes, 3Y58, 86 
Cont, Precio único $ 80, 17.05, 
Suc, Arg.: El Tren; 15,10 y 
Testigo de cargo: 13.50 y 
Quién mató «l intruso, Apto 
todo público, 
X P. DEL CINE, Riv. 3636, $8-4818 
16.30, 19.55 y 23.10 hs. 

LA SALVAJE 
con J, Merrow y O, Reed; 
18,5 y 21,30: Vivir su vida, 
L, Godard, con A. Karina, 
Sáb. noche numer. 
X ROCA. Rivadavia 3753, 873-1517 
Iniciando nuestra temporada de 
grandes estrenos en forma excl 
presentamos, 15,55, 19.10, 22.25: 


Lejos del Mundanal Ruido 


20.40 
19,15: 
para 


13.40, 
Jean 
(218). 


con 


en 70 mm. 8 bandas as sonido es. 
terofónico y Metrocotor, con y. 
Christie, T, Stamp, P. Finch, Alan 
Bates: 

LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO 
Toda la violenta belleza de la in- 
mortal  historla de 

Hardy; 15, Var.; 

22.05, Próx, estr.: A cualquier pre- 
cío, con E. Robinson, 


BELGRANO 


X* BELGRANO, Cabildo 2356, — 
73-591, Cont, 15,40, 19.25 y 23,10: 
LADY CHAPLIN (Misión especial), 
lá, 17,30 y 21.15: Nino Manfredi 
en Operación San Genaro. 
Ak CABILDO, Cabildo 2347, 173-3852, 
14,30, 18,40 y 22,40: Josíe, la in 
domable; 16,30 y 20,40: Jaque ma- 
te, Cont, Sirest, 
AX CUMBRE, G, del Río 4127, — 
0-5572, 14,40, 18.30 y 22.10: MA 
TRIMONIO A LA ARGENTINA; 
16.25 y 20,15: Esto es alegría, Cont, 
(Pimi14), 
A BELGRANO, Cabildo 2165, — 
78-3200, 14, 17,25 y 21.05: La Per 
secución del zorro; 19,05 y 22.45: 
Not.; 15.40, 19,20 y 23: Al calor de 
la noche, (Pjm/14), 
* GRAL, PAZ, 
701-1212, Cont, 14,5, la 
“La leyenda del indomable”, con 
P. Newman. Color, (Pim/14). 16.25 
y 20,50: El vizconde, Noticíario. 
A G. SAVOY, Cabildo 2829, 701- 
15,10, 19 y 23: LA SALVAJE; 16.5( 
y 20.50: Erotikon, (P|18), 
A LIDO. Cabildo 3241, 701-2996 — 
Platea 3 60, Las lluvias de Ran 
chipur; Del infierno al paraiso 
Cont, 14.30, Sirest, 
A MIGNON, Juramento y Cabil- 
do. 713-3899, 14,30, 18.30 y 22.30: 
Robinson Crusoe Siglo XX; 16,30 y 
20.30: Operación Salchicha, 
AX RITZ, Cabildo 685, 777-0686, — 
Una nueva sala para un nuevo 
arte moderno, ¡24 semana triun 
fal! Cont, 15.56, 19,18 y 23.04: 
INTERLUDIO DE VERANO 
laureada con el N, Nobel; 14.13, 
17,44 y 21,17: Los amantes de 
Teruel en TotalVisión y color, con 
L. Tcherina, (Pim[18), Jueves 25 
Re-estreno exclusivo de Truffaut: 
Fabrenbeit 451; La ecombre y el 


abismo, 
BOEDO 


Ak CUYO, Boedo 3833. 97.6975, Cont. 
A las 14, 18,15 y 22,30, en tecn, 
LA LEYENDA DEL INDOMABLF 
P. Newman y G, Kennedy (premio 
Oscar); 16,5 y 20.15: No, eon mi 
mujer, no, en tecníc,, con Tony 
Curtis y Virma Lisi  (Pímil4x) 
A+ EL NILO, Boedo 1083, 97-2984. 
LA SALVAJE, 16, 19.30 y 23: Ero. 
tikon, 14.10, 17,406 y 21.10, Cont. 
(Pil8la). 
+ G. SAN JUAN, S, Juan 3246, 
7 . Pistolero; La guerra de los 
La era de oro de 'aures y 
. Niños $ 30, 
A LOS ANDES, Boedo 537, 97-423: 
Cont, 14.15, 18,25 y 22,45: Die 
Var Dyke en tecn.. Robinson Cru- 
soe, siglo XX; 16,45 y 20.55: Ope 
ración salchicha; 16.15 y 20.30 
Wini Pu, Niños $ 150, 

*k MODERNO, Boedo *37, 97-$4401 
EL HOMBRE DE LA PISTOLA 
DE ORO 
Duelo en Amazonas; Sanioksn y 
el leopardo, May.: $ 1%, Mzen.- 

$ 50 


Cabildo 


* NAT, PALACE, S. Juan 2461, —- 
397-1323, Frank Sinatra en: Tony 
Rome. detective; Poker de ases ..f 
nos; Mi negocio es el velcro 

X* SEL. SAN JUAN. San Juan 254e 
397-5908. Django no perdona; Su 
perargo, el enmascarado; 24 horze 
de fuego. Platea $ 100, Niños $ e£ 


CABALLITO 
*k MORENO. Rivad. 5050, 20-4303 
Cont. (Pimil8la.p. 14.20, 17,10, 20,3% 
y 23: ¿ 
LA FELICIDAD 
15,40, 18,30 y 21,40; C. Deneuve en 
Los paraguas de Cherburgo, tres 


COLEGIALES 


A, THOMAS, A, Thomas $41 
54-9999, Robinson Crusoe ex Maz- 
; Cuando la tierra se abre; 
guerra de los mundos, Cont, 14.30 

Platea $ 30, 

k ARGOS, PF. Lacroze 3435, 140073 
13.50, 18 y 22.15, W. Dismey: mex. 
bre familiar del mejor ecitonle 
ROBINSON CRUSOE SIGLO EX 
c/Dick Van Dyke y Nancy Kwar 
en Tecn.; 15.55 y 20.15. Piíncige y 
mendigo; 1740 y 21.55, Sue Erre 
“Apto para todo públicer 

Ak ATALAYA, Córdobz 4633, 779.070 
Cont, C'Scope y tecn. Niños tarde 
$ 150, 1740 y 2245: LOS ESFJAS 
DEL HELICOPTERO; 15.35 y 20.35 
Sota de oros: 14.20 y 19.20: FEE 
TIVAL DE TOM (El gxto) y JEREY 
(El ratón). 

*k REGIO. Córdoba 606€, 772-3848, 
Un muchacho como yo, ce 

tega; Escándalo en le fer ba 
nuto Cañete, detective privado. 
Y RIALTO. Córdoba 4%%k7. $0-3764. 
Niños $-100, La nevela de un je 
ven pobre; Bicho raro, Cent, 


FLORES 
*k COLISEO, Bonorino 36. €3.61$1 
Cont. 16, 19.30 y 2245: EUSCADO 
VIVO O MUERTO: Ringo Wood 
WTec,); 14,30, 1746 y 21: Dos to 
reros a la fuerza, (Pm 14). 
Xx CONTINENTAL, Carakebo 945 
063-2218. 14 y 19,10: Varied.; 14.5 
y Pic-Nic; 16.50 y 22: LOS 
NES DE NAVARONE, Plate 

50. Menores $ 80, E 
* FENIX, Rivad, 7862. 612-9858 
Cont. Tarde men. Ss 160 ye 
17.55 y 22: W. Disney presenta: 
ROBINSON CRUSOE SIGLO XX 
con Dick V, Dyke. J6 y 205: 
Blanca Nieves y los 1 enani 
de W. Disney 
A FLORES, Rivad, 6661. 
14,10, 18,30 y 22,45: / 
DEL INDOMABLE, > Nrwasp, 
10.30, 20,50: El Vizconde, con E. 
O'Brien. Tecn, (Py, Sábato, ne 
che. Localidades numeradas. 
dk GAONA, Gaona 3243, 
17,35 y 22,35: Tony Rome; 
y 30: Zorba el griego;: Varieda k 
Xk PUEYRREDON, Rivadar, 6851. 


ne 
e 19 


612-0389. Cont. 14.15, 18. 
22,25: S, Arg. 14,30, 17, 19.50, 
Estreno exclusivo en 70 mim. 
bandas de sonido: . 
LOS CAÑONES DE 8, BEBAS 
Tec., Cc. A, Quinn, A, Comer. (fp 
mjlá[a), Próximo estr.: A CUA 
QUIER PRECIO, :02 Janet Lei 
A R. INDARTE, E, Indarte 54, 
66-5500. Cont, 14.40: Varied.; 
18.10 y 21,20: C. Drupt y A 
Druot en: LA FELICIDAD: 
19.45 3: O, Peed, J. Ferro 
LA SALVAJE. (Pj18), 

* S. JOSE. Rivad, 7350. 611-59 
Concubinato a la italiana; La m 
drágora, Cont. (PímlIBjañ.) q 
A SAN MARTIN, Rivadayla 
612-5416, Pl 


$ 50, Por un puñ: 
de dólares; En busca del (dol 
S¡rest, Cont, 13,30, 


LINIERS 


Ak G. LINIERS, Av, Gral. 
653-2266, 15,15, 18.50 y 24 
leyenda del indomable, P. Ni 
13,45, 17.20 y 21: Murallas de 
re; Cheyenne, 


MATADEROS 


A ALBERDL J, B, Alberdi 
68-046, Robinson Crusoe, siglo 

trampa; El mundo de 
Disney. N 100, 


os $ 
A BUENOS AIRES, Av, Trab, 5 
038-2525, 


2525, La novela de un jo 
pobre; Bicho raro; El satélite 
fado. Sirest. Cont. desde 14.30, 
Ak CALIFORNIA, Av, del Trab, 
69-6092,  Prankensteín conquísi 
mundo; La máscara de la m 
roja; Cita en la playa, S/rest 
nores $ 100, 3 
X*k EL PLATA, JB. An 
68-1118. Ringo Wood Pi 
vivo oO muerto; Dos toreros a 
fuerza. con Franchi-Ingrassia, € 
A LUGANO, Murguiendo 4082, 
650-3457, Concubinato a la Ítalía; 
Como aprendí a amar a las 
jeres; El magnífico cornudo (PL: 
NCE 


A MAJESTIC, P ó 
9636. ueyrredón 


.30 
5 15, 16,50, 18,45, 20.55 y 
LA GUERRA DE LOS SEIS D 
Noche plateas numeradas, 
* ONCE, Moreno 2987, 1-30, — 
Duelo de gladiadores; Viento 
vaje; Match en el infierno. PL $ 3%) 
PALERMO E 
* BLEU, Sta, Fe 2541. 
Cont. 14,30. Pl: $ 30. Escánd 
del siglo: Muerte en Jos tejados, 
MO. Serrano 


82-5845, 


21,10: Yanqui; 
de espías, Me 
dk PARK, Santa Fe 4198, 71-2404, 
En mi casa mando yo; Pichones 
de hombre, Apto para todo público, 
x*+ RKOSEDAL, Serrano 2454. 723101 
El maravilloso mundo de los H ¿ 
Grimm; El festival de Tom y. 
Fry: Sandokán. Apto para todo 
público. j 
A KOXY, Las Heras 2480, 83-01; 
La novela de un joven pobre; 
eho raro; El satélite chiflado. 1 


os $ 100. 
POMPEYA 


* SAENZ, Av, Sáenz 459, YI-£455, 
LA NOVELA DE UN JOVEN 
ERE, 14.40. 18.40 y 2240, con Le 
Dan - Catíta; L, Sandríni 


14.10 y 19.10: 


SAN MARTIN 
X* ATENEO. San Martin, — Ro 
Se: 41 umbral del infierno; 
Cuien doblan Jas campanas. X 
* G. PLAZA. San Martín, — Em- 
boscadz 2 Matt Helm; Rifles 
tevencha; Terror en la niebla, 
Ak MORENO. San Martin — Fran. 
kenstein conquista el mundo; El 
pelzcio embrujado: El molino de 
las mujeres de. piedra. % 
* MAJESTIC (V, Ballester) 
Fexo y la joven soltera; Vida íl 
time de 4 mujeres; Sufrir es ml 
Cesino, A 
* SARMIENTO. V_ Ballester, 
Exmbosceda a Matt Helm; Rifles 
revencha; La revancha de Fri 


kersicin, 
SUR 


A EUEN ORDEN. 
y MEL 


And 


Bdo, 'de 
237385, 13,25, 18.50 


. y 204% 
Des tore:os a la fuerza (P.mil4 a) 
Contiruado, - 
+ CONSTITUCION. B. Irig, 14 
22.6748, Cent. 13.50, 18 y 22,25: Di 


ce del patículo: 16.10 20.30; 
En sizco, Pmls e siajla 
ya mM 
VILLA DEVOTO : 
Xx ACONCAGUA, Mosconi 3380, + 6 
D-EGÓS. Cont, C'Scope y teen. 4 
fos tarde $ 150, 17.45 y 22. Y 17 
118 


FSFIAB DEL HELICOPTERO: 

y 21,15: EL FESTIVAL DE z 
ratón); 
zos bam. 


S., Martin. 


Y Y JERRY' tel 


alisná; Leonas en bikini; 3 


Arcor y desco,  (Pim'14)%, £ 
VILLA DEL PARQUE 
+ ESKQUE. Cuenca 3258. 350-4448, 
Coni, en tecn, 16,30. 19.50 y 23.18: 

ielicidsd, de Varda; 14.30, 17.50 
Y 2115: Los paraguas de Cherbur- 
Eo, Síb, noche loc. num. tP!18) 


VILLA URQUIZA 


1 
* 25 DE MAYO. Triunvirato 
PI-1339. Cont. Clark ont en 
LADY CHAPLIN (Misión espéán) 
Operzción San Genaro, cop Nine 
Mantredi. 

+ EDEN, Bauness 2506, 51-2135 — 
Cont, 14.10 a 24 A QUEMARROPA; 
Dos mujeres; La trampa del oro. 


- Monroe 520. 

17.35 y 22.5: La leyenda 

indomable, P. Newman; 15,18 y. 
IRAN Er tercer día, G.' Pepa: 
(Proh, men, 14 años), Cont, 


Textos y dibujos 
ENRIQUE 3. KAPELA 


Horizontales 

1) Virtua de 
hacer bien: 9%) 
Hija de Cad- 
mo y de Ar- 
monta; 1 0) 
R pe,  Suapll- 
ue 11) Dali- 
yo y acusativo 
del pronombre 
personal; 1 2) 
Barco, € m bar- 
cación; 15) 
Terminación 
yerbal; 16) An- 
tigva moneda 
romana; 18) 
Nombre de 


Semilla del ca- 
feto; 28) Oxi- 
do ue hierro 
que airae a los metales; 30) 
'Otorgué, doné; 31) Pone feo; 
32) El sol entre Jos egipcios; 
33) Afirmación en dislecto pro- 
wenzal; 24) Artículo neutro; 35) 
Pronombre personal; 37) Río de 
Rusia que desagua en el mar 
Caspio; 239) Nota musical; 40) 
Piedra consagrada del altar; 42) 
Onomitopeya del ruido de cier- 
tos golpes; 43) Indicio, señal; 
44) Nombre de mujer. 
Verticales 

1) Partidarios del bimetalis- 
mo; 2) Nombre de una conso- 
mante; 3) Negación; 4) Rema- 
le, extremidad; 5) Pronombre 
demostrativo: 6) Preposición in- 
separzble; 7) Me encaminaré; 
8) Parte de Jx* mecánica que 
estudia €l movimiento de los 
gases; 13) Mueble donde se 
guarda el servicio de mesa;. 14) 
Comprueba, examina: 16) Presi- 
Ya y botón; 17) Hijo de Noé; 
19) Semejante, parecido; 20) Sin 
forma; 25) Sigla de antes de 


ESA MISMA NOCHE 
$E PRESENTO fil 
CUARTEL A PRE- 
GUNTRR QUE SE 
HARÍA CON 


O LLANARA A LE- 
AE CARGOS 
LO GUE CONFESO SO- 
£RE El ES CLARO, PE- 
RO LA COMPLICIDAD 
DE OLIVA HAY QUE PRO- 


¡PERO CORO- 
NEL, LE CREEN UNA 
COSA Y OTRA NO A 


¡SERENESE, HUINCA! VO IEA A PEDIR AN- 

TECEDENTES SOBRE OLIVA, PERO EL 

PADRE BROCHERO YA LO HABÍA HECHO 

Y PRONTO LLEGARÁN ESOS* 
INFORMES 


ENTIENDE 
MAS QUE 


POR EL 


Cristo 

sona; 

Contracción; 36) Uno de ] r 
tones suizos; 37) Bisonte de Eu- 
ropa; 38) Recorre con la 

lo escrito; 39) Apócope de > 
to; 42) Símbolo de la plata; 42 
Arbusto de la China. 


Solución del número anterior 


USTED Y 
LOS ASTROS 


ARIES 


(21 de marzo sl 20 de abril) 


Es el momento de activar asun- 
tos de trabajo, pueden llegar 
mejoras. En amor, simpatía y 
comprensión. Se aclara situa- 
ción difícil con socios o amigos. 


TAURO 
(21 de abril al 22 de mayo) 
¿Carta o noticia relacionada con 
“asunto de dinero o intereses. 
En amor, sea sincero consigo 
mismo. Buenos momentos con 
familiares, Cuide la salud. 


GEMINIS 
e de mayo sx] 21 de junio) 
Altibajos por asuntos de díne- 
ro, cobran una cantidad, pero 
, fambién «surgen gastos. En 
Amor, encuentro que lo fayo- 
Tece. Paseos con amigos. 


CANCER 


(22. de junio al 21 de julio) 


¿Cambios o trasiados en su tra- 
bajo, de eu actitud depende 
que resulten favorables. En 
amor, todo tiende a mejorar. 
Buenos momentos con amigos. 


LEO 
(22 de julio al 21 de agosto) 


Prudencia ante cambios en 
planes de trabajo, no se deje 
CG por opiniones de extra- 
. amor, encuentro espe- 
arado. Cuide su dinero. 


VIRGO 


(22 de agosto al 22 de setiembre) 


Llegan ganancias por antiguo 
£sunto de trabajo, mantenga 
Sus cuentas al día. En amer, 
as posibilidades; sepa 

2 Bprovechax una oportunidad. 


LIBRA 


(23 de setiembre al 22 de octubre) 


Active asuntos de trabajo, Ud. 
puede salvar una situación di- 
fícil. En amor interesante en- 
cuentro, pero evite discusiones. 
Buenos momentos con amigos, 


ESCORPIO 


123 de octubre 1171 de noviembre) 


No permita retrasos en 2s5un- 
tos de trabajo, obre con deci- 
sión. En amor, €s el momento 
de tomar una actitud firme. 
Paseos en buena compeñía. 


SAGITARIO 


(22 de nov'mbre al 11 de di'mwbre) 


Asuntos de dinero reclamarán 
su atención, no deje nada en 
manos de extraños. En amor, 
evite discusiones que a nada 
conducen, Buenos rnomentos. 


CAPRICORNIO 
(22 de diciembre al 20 de enero) 


Se confirman buenos planes 
relacionados con su trabajo, 
colaboración de quienes lo Y0- 
dean. En amor, gratos momen- 
tos. Alegría por carta. Salud. 


ACUARIO 


(21 de enero al 19 de febrero) 


Personas de influencia Je brin- 
darán su apoyo para levar 2 
cabo asuntos de trabajo, bue- 
nas posibilidades. En amor, 
continúa igual. Cuide Ja salug. 


PISCIS 


(20 de febrero al 20 de marzo) 


Se aclara situación con compa- 
ñíeros o superiores que le pre- 
ocupaba, pero respete Jas 0pl- 
niones ajenas. En amor, Jas 
posibilidades están. asu 1avor. 


FastriLatad de Kia Freeze Do mado 


crónica 


T. E. 45-0191 —.0192 — 0193 — 0194 — 0195 — 0196 — 0197 — 0198 y 0199. Director:.Oscar J. M. Ruiz 


) 570 cue OIGO ME 
, - PO) UNO: 
Se enTErO SUSNOS Pecos. EN pr 
TAMBIEN QUE % 
LRPACHO SERIA PRES O ETS 
ES 
IVZGRDO DENTRO A 


DE DOS DIRS, Y QUE 
POR El ASESINATO DE 
TORCOS NO PODIR 
SALVARSE DEL 
FUSILAMIENTO. PERO' 
COMO TESTIGO 
CONTRA OLIVA 
SERIA 
TRASLROROO A 
CORDOBA, Y 
DESPUES IRIR 
OLIVA SI LOS 
Y INFORMES 
Lo 
CONDENASAN. 


MI OFERTA 
SIGUE EN 
PIE. MARIO... 
: ECHO A 


LOS VALIEN- 
TES TONTOS 
NO DURAN 


DON BAx Y 


Por: 


: AA y == 
13 Mr, <S 
a O 


SON TAN FELICES 
COMO_LOS LINDOS 
TOMATES QUE 
CULTIVAN ... 


¡NO HACER_PRE- 
GUNTAS 
TONTAS! 


NA 
DIARIO DE LA TARDE 


Registro de la Propiedad Intelectual NY 939.689 


Dirección, redacción, administración 
publicidad y talleres: Riobamba 280 


TS TA 
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ACUSAC 


- 


YCF: PROPUSIERON UNA 
SOLUCION CONCILIADORA 


El presidente de la comisión de racionalización que es- 
tudia nuvvas normas laborales para el personal de Yaci- 
mientos Carboníferos Fiscales, señor Oscar Vago, propuso 
uma Solución conciliatoria elaborada por la secretaría de 
Trabajo en los tres temas sobre los cuales no se pusieron 
de acuerdo los representantes de la empresa y de la Aso- 
ciación Trabajadores del Estado. : 

El funcionario adoptó ese temperamento debido a la 
alta de solución en torno a los puntos: promociones, va= 
cantes y reemplazos; horarios y planteles básicos, que son 
los que están en litigio actualmente entre las dos partes. 

Por su parte, la comisión de empresas navales y em- 
pleados del ramo seguirá sus reuniones mañana a las 16, 


DESPIDOS 


POMPEYA 
LINIERS 


Asoc. Jurídica Dr. RUBIO 


TRABAJADORES 


CONSULTAS GRATIS 


Problemas laborales — Juicios rápidos — Pagamos 
De 9 a 20 horas Dr. E. 


LAVALLE 1625 - 9% Piso - Of. 96 
CONSULTAS 


DESPIDOS “orar: 


Adelantamos gastos. Trámites en Capital y Provincia. 


CON STITUCION: (a 2 pla Ea 
CENTRO: 


DESPIDOS 


9 a 20 horas. — Dr RD. PRIETO 
- CAPITAL y PROVINCIA 
CONSULTAS GRATIS — PAGAMOS TELEGRAMAS 


Doctor D. VOLANTE 
LAVALLE 1569 59 Piso . Oficina 513 — T. E. 45- 3561 


A GANAR DINERO 


con la mejor profesión, Aprenda en 4 meses electricidad del 
automóvil. Porvenir seguro, Abierta la inserinción enrcas ahril-umayo 
BARTOLOME MITRE 3935 (CASI ESQUINA MEDRANO) 


CASTELAR-LIBERTAD FACONIER 
Yau asa de mater y totes y | TELARES algodón o rayón con 
asfalto colect. luz, 8 clest. $|Tatier, ancho 120, neces, San Jo- 
30.000 y tac Entrega inmed Tr. sé 250, Capital. 37-4713, 37-2382 


Ci iones oir | URGENTE 


ALQUILO O VDO., hermosa ca- 
Casas, lotes o libretas. Pago al 


sita a estr. c'amplio terr. Cerca 
Capital. Antic. y $ 9.000 pimes. | contado en 24 horas, Informes, 
oficina Albor. 


PASO 35 — T.E. 48-0789 48-5385 


APRENDA 
TORNERIA 


Abierto todo el año. Otor- 
gamos diplomas. Enseñanza 
práctica sobre el torno. 


Horario de 7 a 23 


CONSULTAS 
GRATIS 


Avda. SAENZ 737 
Piso 19 — Oficina 32 (Galería) 


Avda. RIVADAVIA 12390 
Piso 1% — Oficina 4 


Horario: 9 a 20 horas 


astos 
PIGNI 


ho 
[ 
[ 


Av. Calchaquí y Zapiola, Bernal. 


APRENDA PEDICURIA c!6» apr. 
prác. elhosp. clases dict. méd. y 
prof. »univ. facil. de pago, vac. 
limit. Bmé, Mitre 1241, 


PREFABRICADAS 
Con $ 7,500 y 2.980 entregamos 
Lavalle 1569, 39 P; Of. 304; Cap. 


MAQUINAS 


Confeccionadoras de bolsas de 
Polietileno 
- SALADILLO 2650 LEIVA 4338 — T. E, 55:2798 
Capital (alt. Avda, General 
Pzz y Avda. de los Corrales) MORENO 


Barrio La Perlita, Terrenos des- 
de $ 1.500 por mes. Posesión, 
$ 17.500. Colectivos y pavimen- 
tos a 300 m. Lugar alto y po- 
blado. KANMAR. Morón. Riva- 
davia 18.127. Locales 6, 7. y 8. 


ESPIDO 


¿QUIFRE USTED CASARSE! 
Agencia Matrimonial MB. 
Fundada en 1934 

25 de Mayo 158, OL, 

T E. 338906 


414 
=- Consúltenos. 


EN VILLA ADELINA 


De 8 > 20 hoy» 


pr 


urónica 


Se Formularon Cargos Contra Andrés Framini 


La Asociación Obrera Textil ha con- 
vocado a comicios para renovar auto- 
ridades los días 14, 15 y 18 de mayo. 
La presentación de listas funcionará 
hasta el 23 del corriente, a las 20, cre- 
yéndose que se presentarán tres candi- 
datos: Andrés Framini, Juan Carlos 
Loholaberry Y, A. Biafore Entretanto, 
ya se inició la campaña electoral con 
agrias acusaciones entre los dos secto- 
res en que se separó el actual consejo 
directivo del gremio, Con la presencia 
de 14 componentes del cuerpo, se reali- 
zÓ ayer una conferencia de prensa con- 
yocada por la comisión administrativa 
designada por el congreso realizado re- 
cientemente en Córdoba. Casildo Herre- 


telegramas “mediante los cuales se no- 
tificaba la prohibición de «innovar» a 
las comisiones administrativa y electo- 
ral designadas en el congreso. Ante tel 
eventualidad y por intermedio del ase- 
sor letrado, doctor Recalde, se efectua- 
ron presentaciones judiciales en el am- 
paro iniciado por Arturo Rodríguez y 
Otros, patrocinados por José Chaher, 
con el objeto de que fueran dejadas sin 
efecto las medidas cautelares que vir= 
tualmente imposibilitaron la vida insti- 
tucional del gremio, especificando que 
los que iniciaron el amparo perseguían 
que la justicia declarara nulo el con- 
greso en busca de la intervención ju- 
dicial de la Asociación Obrera Textil. 


Buenos Aires, Jueves 18 de Abril de 1 


JONES EN LA AOT 


dictó una medida aclaratoria median! 
la cual se clarificaba que en manera 
guna se había resuelto la interdicción 
las comisiones y que las 
Administrativa y la Electoral) podíl 
seguir actuando sín ninguna traba”, > 
A su vez Pirraglia aseguró que “Pre 
mini había mentido a la justicia 
prensa, a la opinión y al gremio 
Y que esta actitud “implica el m 
a confrontación electoral y el n 
la realidad”. Por su parte, diversos 
legados que actuaron en el congreso 
Córdoba, también tuvieron palabras / 
censura al mismo dirigente. q 
acto el señor Juan Carlos Loholabern 
que formuló diversas apreciaciones 


EN CAPITAL PARANA 264 - 5% PISO - 50 


LAS ACACIAS 2175 (altura Avdu. Ader 1300), a tros 

cuadras de la estación O 114, Tem lo - 
puerta, También SABADOS lo 

Ores L MARTINEZ y M TABOADA TA 


ra, en representación de ésta leyó dog 


CONSULTAS 
GRATIS 


DESPIDO 


Dr. CASAMENTO - De 9 a 20 Hs. - ADELANTAMOS GASTOS 


AVENIDA DE MAYO 1435 
oficina 11 


CONGRESO: 
CENTRO: 


PREFABRICADAS “LA PATRIA” 
CON SOLO $ 5.000 y FACILIDADES 


Le entregamos 2 plezas: una de 3x3 y otra de 2x3, CAMINO DE 
CINTURA 2741, SAN JUSTO. Colectivos: 297, 224 y el Reconquista 
lo dejan en la puerta, 


PARANA 720, piso 29 


Casillas portables “La Canadiense”, Ideales para vivienda, depósito, 
cuadrilla, taller, obrador, fin de semans, etc. 50 modelos desde 
$ 25.000 precio total. En madera machimbrada. Envíos al interior. 
Visite la fábrica: Cabildo 4460. Capital. T.E, 70-0803. También con 
grandes facilidades. 


Oficial Mecánico Mantenimiento 
Oficial Mecánico Ajustador 


Oficial Mecánico con Experiencia 
en Equipos Hidráulicos 


Oficial Electricista 


necesita Establecimiento Metalúrgico 


SANTA ROSA S. A. 


Presentarse de 8 a 10 y de 14 a 16 hs. con certifica- 
dos de trabajos anteriores y antecedentes en: 


Calle Dr. Ignacio Arieta 4936 - La Tablada - Pcia. de Bs. As. 


PENALES 


ADELANTAMOS FIANZA 
Defensas, excarcelaciones 
Capital y Provincia 
Dr. RUBINI 
Tel.: 38-1253 - 46-1052 
Atención permanente. 


AD HIIERRANDR NARA D EDU NADANDO RIO DNDDNADNDRNDEDND RDA ERANDN DL NENORNADANADO 


AAA 


Compro Cabello 


AV. SANTA FE 2517 


FLORENCIO VARELA 
LOTES, $ 5.000 pocalón y Ccuo- 


CRUCE F. VARELA, CASITA, 

2 amb., $ 59.500 y fac. vde, due- 

ño. Tratar: Pizzería PEDRITO. 
67-2967.. HOY Y MAÑANA 


SEÑORITA 
16 a 22 años, muy buena presen- 
cla pura oficina, Presentarse de 
9 a 12 hs. Paraguay 472, 


tas sin interés. Tratar: PAVON 
61, P.B. Avellaneda, Fco. Nóbile 


ABOGADOS 
DESPIDOS 


CONSULTE SIN GASTOS 


NUEVA LE DR. SAN MIGUEL 
CONSULTE GRATIS De 10 a 19 hs. (hor. corrido) 

BME. MITRE 1773 

PAGAMOS Piso 2% - Oficina 203 

TELEGRAMAS Frente a CONGRESO 


QUILMES 
Casita a estrenar 2 amb,, pay., 
zolect, Pos. $ 49.000 y ctas. red. 
COCHABAMBA 1179 - 27-8374 


dí A CASITA 
el día. 2 amb. estrenar. Pos. $ 35.000 
4 1172 y Cuotas. — SAN JUAN 1021 


T. E. 21-8611 y 26:-3717 


Manifestó que inmediatamente el juez 


Dr. N, PODESTA 


PULLOVERES, $ 90.- c/u. 


Ropa usada de Invierno, por mayor. 


PREFABRICADAS LA FLORESTA * 


SU CASA CON $ 3.500 por mes 
JOAQUIN V. GONZALEZ 99 - Capital - Fte. Estación Floresta 


CASTELAR 
EL TRIANGULO, oport. CASA 
2 hab, cjlote 10x30, $ 50.000. Tr.: 
Bartolomé Mitre 2487. 20/m|Est. 
Lado Sur. — 629-7549 


BERAZATEGUI 


TERRENOS 8 cuadras Estación 
y 2 cuadras Av. Matienzo. Luz, 
colectivos, edificaciones. Mensua- 
lidades desde $ 2.500, Posesión 
6 cuotas. Visite desde KANMAR. 
Wilde, Avda, Mitre 6279, 


LAFERRERE 


2 TERRENOS a 700 m, Estación. 

En mensualidades de $ 4.000 sin 

interés. Posesión inmediata con 

$ 43.000. KANMAR. Murguion- 

do 3047, frente Estación Lafe- 
Terrere. 


SAN JUSTO .- CASANOVA 
Vdo. casa de material Interflet 
cllote $ 25,000 y fac. Tratar en 
Rotonda San Justo, Provincias 
Unidas 4020, Sr. Hugo. 


CREDITOS A SOLA FIRMA 


SIN ANTICIPO 


Ropa dama, hombre, niño, alhaj, 
G|polvos, televisor 33,7938. 11 a 21 


DINERO 


38-9351 


DINERO 


ACASSUSO 267 


¡SU PROBLEMA RESUELTO! 


DINERO A PAGAR EN 
ALSINA 429, de 9 a 20 horas. Sábados medio día, 


grab.. aparat. 
MURGUIONDO 3099 


(Alt. Ay, del Trabajo 6100) 


s/heladeras, T.V., mágq. coser, 


torno a la situación, 


DESPIDOS 


CONSULTAS GRATIS 


ADELANTAMOS GASTOS 


CORRIENTES 1373 - Piso 1* “A” 


ALHAJAS, automotores, helader.. TV, pianos, a 
escrib, COMERCIANTES Y PARTICULARES. 

retención. De 9 a 19 hs. AVDA. DE MAYO 1410 . 11 01. 2 y 3 339851 
AA ANDA DE MAYO 1410 - 11 O1. 2 y 3 000 
NOVEDOSO SISTEMA 


ATENDEMOS DE: 9 a 12 y de 15 a 19 horas 


GANO EN EL ACTO 


Sobre alhajas, artículos del hogar, TV, heladeras, máq. oficink, 
fotog. Carnets de Créditos con o sin retención: 


combinados, 
LOS ARTICULOS QUEDAN EN SU CASA 


MURGUIONDO 1704 (A 1 cuadra de Av. Juan B. Alberdi al 61 


de 9 a 20 horas | 


T. E, 946188 


SAN JUSTO 


(Ruta 3 y Avda, Luro). Ult 
TERRENOS sobre la misma 
ta 3. Ideal comercio o vivienda 
Posesión inmediata. Colect, 

al frente. KANMAR. Ca 
Avda. Provinclas Unidas 


GRATIFICARE 


La devolución de Diploma d 
Abogado de la Universidad 
Litoral extraviado en taxi 
16 a las 17 hs. Comunicars- 
L. N. Alem 719. Tel, 31-1031, 
Int. 212 


CASITA, Pos. $ 29.250, $ 5.000 por 
mes sin Int. Otra mat. con lote 
$ 7,900 y Fac. Otra, detalle ter 
min. Tacuarí 799. 30-3431, 345058 


A BAILAR ENSEÑA 


“DOPAZO” 


RIVADAVIA 2664 (Pza. Once) 


EN CONGRESO, EN EL DIA 


— Oficina 9 — SAN ISIDRO — 


10 MESES 


E 


T.B. 


artículos del hogar 


PAGAMOS EL MAXIMO. ..! 

POR SU CARNET DE CREDITO COMERCIAL O BANCARIO 
Diag. Norte 760, 19 of, 117 y 118, T.E.: 46-1193, 10-20 hs. Sáb. % dí 
DOY DINERO EN EFECTIVO 

A PAGAR EN 5, 10 y 15 MESES 


comerciantes y profesionales. 
1668, P.B, 4, Horarlo: de 9 a 20 hs, Sábado medio día, 


A empleados, obreros, 


Tucumán 


DINERO 


EN EL ACTO 


46-6416_ - CONGRESO - PARANA 264 
Planta baja Of. 3. CON O SIN RETENCION. Gran 
des fac., art. del hogar, de ofic. 
nematografía, etc. Cap. y Prov. Reserva abs. 9-19 hs. 


alhajas, foto, cl- 


DINERO 


EN_ EL ACTO 


oficinas, 
Lográficos, 


MAIPU 306, Oflc, 9 


HIPOLITO YRIGOYEN $50. 


Sobre alhaj., brill., art. del hogar, pieles, má 
grabadores. 

Consúltenos para resolver cualqui: 
problema. Financo, Corrientes 2141, L. 13. 7 


PRESTAMOS HASTA $ 350.000 INTERES BANCARIO 
A PROFESIONALES - EMPLEADOS Y OBREROS 
Pompeya: Ay. SAENZ 191, Local E 
DINERO: SIN GASTOS Y EN EL DIA 
REVOLUCIONARIO SISTEMA DE PAGOS, Créditos en el acte 
sobre artículos del hogar y todo tipo de objetos, alhajas, a sto. 
miso 8% Ofie. $40. — T. SniA 


tocadiscos y aparatos 


NT terreno en el Partido de Menlo, 


Aires, Jueves 18 de Abril de 1063 


NUEVOS APORTES PARA 
LA ESCUELA “MERCIER” . 


En la sesión llevada a cabo anoche en la sede. de Ja 
Gremial de Vareadores, sita em Martínez, se consideraron 
diversos aspectos de la obra a levantarse en el predio de 
la institución, donde funcionará la escuela. René Mercier, 
para los hijos de los vareadores. Se informó de los nueves 
ingresos, que fueron de 100,000 entregados por la. Federa- 
ción de Jockeys Clubes del Interior, y 221,300 del produ- 
cido de Ja csbranza del mes.de febrero a los afiliados 2 
la entidad. El anhelo del gremio: comienza a tomar visos 
de realidad. Los primeros materiales llegaron a la finca 
donde se construirá la escuela. Los planos y proyectos fue- 
sen aprobados por Jos integrantes de la Comisión Pro Es- 
cuela y para ¡ilustrar sobre la importante obra se conve- 
cará a wa eonferencia de prensa para el 24 del corriente, 
a Jas 11, en Diazenal Rogue Sáenz Peña 1219. 


PLAZA ONCE 
RIOJA 165 


GRA! CONFORT com aqua cacenre 972-7182 
CALEFACCION. TELEF INTERNO. BAÑO 97 7845 
PREV... MUSICA: AMBIENTAL 


Ml EDIC CITACIONES 


SECRETARIA DE TRANS: 
PORTE FERROCARRILES 
¿ ARGENTINOS 
Ferrocarril Gral. San Martin 
LICITACION PUBLICA N9 
257/68 ANCLAS DE VIA 
A dr 1415/68 a las 14 hs 
Valor del pliezo: $ 1.000. 
¿Retiro de pliegos, presen- 
tación y apertura de las pro- 
puestas, Florida 753, Entrada 
“ “D” 29 Piso (Ot. 230 y 226), 
Capital Federal, de lunes a 
viernes de 14 a 17.30 horas 


Juzgado em ly Comercial N2 13% 
Secretaría NY 25, ¿omunica por 
bres dias, en el juicio “SAM PF 
VELLA Lóda. SA, e LANTES 
Antonio, ejee, prendaria”, Exp. 
10.200”, que el martillero Sr. Se- 
hastián Y. Dufrira, rematará en 
Defensa 1124, el 29% de Abril de 
1968, hora 10, los siguientes ab 
Jetos: una Heladera eléctrica 
nrarca Siam, mod. 90, No 195828, 
completamente equipada, que sé 
exhibe en Montesquieu 551. Base 
$ 36.250 min. .Al contado. “o- 
misión: 107. Buenos Ajres, 15 de 
Abril de 1963 
Dr. Héctor €. Pernzzi 
Secretario 


- GAS DEL ESTADO — LICI- 
'"¡TACION PUBLICA — 7,164 | 
papel blanco contínuo. 
Apert. 8-5-68, 11 hs. RETIRAR 
PLIEGOS EN ALSINA 1170, 
de 7 a 14 horas. 


TELECOMUNICACIONES 
Licitación Pública 
N“ 38.P/68 
N0 38-P/68 - Vencimiento: 
30/4/88. a las 10.30 horas. 


¡ta en FAS; 


Crónica 


AANTECON RENDIDOR: 1'13”3i5 


SE DESTACO EN LOS BUENOS ENSAYOS PLATENSES 


Gran actividad se registró esta” mañana en la pista grande del hipódromo de La Plata, dende se ewm- ' 
plieron muy buenos ejercicios. Como ya es costombre Mantecón destacó su gran estado al emplear 113”2/5 
para Jos 1200 nietros superando todas Jas predieciones, ya que el hijo de Tirreno viene de correr hace 
muy poco tiempo. También en Sam Isidre hubo muehos y buenos irabajos sobresaliendo Rutín que era 
pleó 34%4/5 con 1135 de fina! para los 600 en la arena normal Por el contrario en Palermo solo se xeali- 
zaron cuatro ensayos que incluimos en el detalle de nuestros cronometristas que publicamos seguidanente; 


LA PLATA 

(Pista grande normal) 

MANTECON, O. Baratuc- 
ei 1200 en PIS: MONTE, 
J. Yalet 1400 em 12925: 
INDIAN ROCK, J. Martino 
1460 en 127115; GABIAN, I, 
Gorrais 1000 de segunda vuel- 
APARCERO, 
H. Castro 1600 em 146"35:; 
GOYERIA,. C. Irisarri- 1600 
em 143"35; CORCOVHEA- 
DOR, J. Yalet 1200 en 116” 
115: BERTINA, A. Gallardo 
1000 en 12”; ROJIZA, C, 
Sobral a la par de ANTA- 
RES, O. Corbalán 1400 en 
13”; EL CICLON, O. Ri- 
eherí, “100 en 73035; PAR- 
LANTE, J. Caro 2200 en 2 
27"315; ABONO, A. Real 2500 


' en 746”; BRACHET, H. Gue- 


| N. Pereyra 


ero 1000 en 1'2”; PULPA, 
1600. en 1'44”; 
FALCA, E. Riso 1000 en 1 


| 2”; BENEDICTO, C. Irisa- 


EMPRESA NACIONAL DE | 


S Por la adquisición de Utiles | 


Ñ A. R. GUALTIERI 
Juzgado en lo Civil No 19 Se- 
cretaría Nó 38 comunica por 
Qimeo días em Jos autos: *“CON- 
'TISANZA Antonio c¡MARCONI, 
Angel slejecución  hipotecaria'” 
que el martillero Armando R. 
—Gualtierí rematará en Segurola 
2135, Capital Federal, el 25 de 
abril a las 18 horas, 3 lotes de 


de Escritorio en General. 
Pliego de condiciones, in 
formes, entrega y apertura de 
propuestas, en la Dirección: de 
Abastecimientos, Avenida La 
Plata 1540, Piso 3%, Capital 
E Federal. en el horario de 

atención de 9 a 18 horas. 
Td lcción de la provincia de 
or <G Ss Ajres, con los números 
21, 12 y 23 de la manana 19, 
¡Parte de Ja “Colonia Cascalla- 
Yes”, fracción A; cada lote mide 
COTAS e 50 dm2.: El comprador 
deberá constituir domicilio en 
el radío del Juzgado al firmar 
€) béleto, Base, $ 120,000 min. 
Al contado. Seña y comisión de 
estilo. Buenos Aires, marzo 19 


de 1968, Jorge £. Palmieri. Se- | 
Cretavio, 


AavVrso 
El Dr. Marco A, Coelho, pro 
fesional ¡mterviniente en Ja 
operación. avisa Ja venta del 
negocio de droguería sito en 
California 1855, Capital, de. 
Droguería Culifornia S.R.L,, 
a don José Jares (en comi- 
sión), domiciliado en Mala- 
bia 3248. Rerlamos de ley 
en Estudio Dr. Coelho, Cór- 
doba 682, pise 9. Capital 


SECRETARIA DÉ ESTADO DE TRANSPORTE FERROCARRILES 
ARGENTINOS FERROCARRIL GENERAL URQUIZA 
DEPARTAMENTO ALMAC LS 

Llama a licitación pública para la provisión de: 


Licit. 


Apertura: 


i DESCRIPCION Día Hora 


Mrasbordo vagón a va- 


gón, ete.. en intercam- 
bio Caseros Carga y 
descarza de y a vagón 
de mercaderías, etc. en 
Est. Fed. Lacroze. Lim 
pieza playa cargas Est 
Fed. Laeroze y Cnel 
Fco Lyneh. 
Trasbordo, carga y des- 
carga mercaderías en 
Est. Pto. Buenos Aires 
Por lavado y desintec- 
ción coches de pasa- 
jeros, en Est. Fed. La 
croze Limpieza Estac 
Fed, Lacroze (pasaje- 
ros) y Estaciones de la 
línea (servicio subur- 
bano), limpieza de ofi- 
cinas, ete. edificio cen- 
tral Est. Fed, Lacroze | 15-5-68 16 $ 2.000 
PLIEGOS: Al mes Paraná, de 8 a 1 hs, o Mesa de 
Entradas, piso ES Est. Fco. Lacroze, días hábiles de 12.30 a 
1630 he. Tnfermes: Div Adquisitiones, 50 piso,, 


rri 1000 en 15"; ANTONE- 
ELA, H. Guerrero 1000 en 
1 1"4/5; MODERATOR, P. 
Tárrago 2500 en 4535 
CREIDO, R. Caro 1200 en 
117"215; ENCHANTED, O, 
Brandi 1000 en 1325; MBE- 
BANDEO, C. Corso 1000 en 
YI"; CERTERO, C. Budden 
1800 en 1'58”;, EL PRECEP- 
TOR, C. Montenegro 2500 en 
748315: AMBRICANITA, A. 
Gallardo -1500' en 137”; VA- 


LLE EINDO, 1. Gorrais a la 
par de Esquí V. Cejas 1400 
en 131” SENEGALES, R. 
Gómez 1800 en 157"3/5; SIL- 
BANTE, 1, Gorrais 1800 en 
15€ ”3155 FIORE, C. Budden 
1408 en 1'30";, FABIOLA, 
J. Alvarez 1200 en 117 
PALERMO 

(Pista Auxiliar, Normal) 

SANTO Y SEÑA, R. He- 
era, 500 de Jas gateras en 
30” con 12” de fnal; PU- 
CHEIN, O. Tévez, 5% en 
30” 2/5; ACOR, A, Etchart, 
500 en 30” Y5; ROMAN, R. 
Herrera, 5006 en 31” 1/5. 

SAN ISIDRO 

(Pista de arena normal) 

RUTIV, J Fajardo, €00 en 
36745, con 1135 de final; 
CRUCERO, C. A. Sáenz, 800 
en 48”, primeros 600 a la 
par de El. CHA, R. Barrio- 
nuevo, en 35"1/5; MORNIN- 
GKISE, C. A. Sáenz, 800 en 
4"115; DOLITEL, C, A. 
Sáenz, 760 en 4145; TRE- 
BOLENSE, L. Vega, 800 en 
40 3/5; BOTARATE, S, Bar- 
Jetta, $06 en 5025; MO- 
CHE, E. Perdomo. 1400 en 
131"215; ISLA MANSA, E, 
Perdomo, a Ja par de RED 
FLOWER, C. Armando, 800 
en 5025; MANCHU, A. 
Pla. a la par de APRICOT, 
peón, 200 en 50”; ARTIBO- 
NA, A. Etchart, 1000 en 1” 


- ARGUMENTOS PARA LA 
NO RACIONALIZACION 


Una extensa nota envió la gremial del Turf, al 
Jockey Club de Buenos Aires, para fundamentar los 


motivos que la asamblea tomó a manera de premisa. 
para evitar la racionalización en el gremio, eon lo 
eval muchos de sus componentes se verían alejados 
del mismo y sumergidos a sitwaciones difíciles. 


Se refiere la nota enviada 
a la entidad madre del turf 
en lo coneerniente al número 
de cuidadores y jJockeys in- 
dispensables para el normal 
desenvolvimiento de la hí- 
piea, Señala que no es pre- 
eisamente con la eliminación 
de delerminados profesiona- 
les que se soluciona el pro- 
blema, girándolo más bien a 
Ja hípica del interior, que es 
sumamente deficitaria y que 
se sirve de los grandes in- 
gresos logrados en Palermo 
y San Isidro, 


Por otra parte, señalan los 
directivos de la gremial, que 
si se busca un límite de cui- 
dadores y jockeys mal pue- 
den funcionar las e:cuelas 
para ellos, de la que egresan 
anualmente cantidades ele- 
vadas que aumentan en for- 
ma considerable el número 
de profesionales, 


Para justificar la negati- 
ve a la racionalización, se 


hizo un pe. ueño cálculo so- 
bre el importe que deman- 
dan Jos sueldos de cincuenta 
cuidadores y veinte jockeys. 
A “210580” moao ¿e crlcula 
en unos catoree millones de 
pesos anuales, suma que con 
el porzenival de dos jorna- 
das palermitanas se cubren. 
Para terminar, se exponen 
dos puntos importantes, Pri- 
mero; Ja Asociación Gremial 
Projesionales del Turf cym- 
sidera ¡inaplicable el siste- 
ma! de Ja racionalización de 
euidadores y jockeys, y se- 
gundo: en su: easo deberá 
procederse al cierre de las 
escuelas, y se ejecute en 
igual medida que ocurran 
los falecimientos o jubila- 
ciones de los" profesionales, 
jevalmente no conceder nue- 
vos permisos O patentes a 
profesionales extranjeros, 
sean provisorias o definiti- 
vas, dejándose sin electo las 
habidas en el corso del pre- 
serte año. 


Nacional: 20 Premios, Mañana a las 13 


Atrasados a la Grande 


Centena Decena Unidad 


£ 5 5 
18 s. 15 s. 29 s. 


Soñar com... 
Usura ...... 69 
Receta 
Corazón 
Fuente ..... 72 
Hospital .... 73 
Vagabundo . 74 


ases Ml 


Combinación Factible 
55 39 


FAVORITOS 


A la grande 
455 


A los premios 
739 


Ambos Demorados a la Grande 


Mirasados a los Premios 


68 65 10 75 
228. 218s. 118. 155 


Tres Cifras Atrasadas 
a los Premios 
Centena 
7 
Decena 
3 
Unidad 
9 


42 85 
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2415; CHOLITO, €. Ar- 
mando, 100 en 43”; LUCRO- 
SO, E. Perdoro, a la par de 
PARLANTE, A. Longo, 600 
en 26"115; AMBITO, A Lon- 
go, a la par de TRIUMPH. 
C. Armando, 100 en Y4”3/5; 
EMBRUMEE, L. Camoretti. 
800 en 49”; ANALYST, N. 


Fernández, 800 nm 49215; E. 
LEGS, A. Sánchez, 80 en; 
50"; EMPIRE STREET, MH, / 
R. López, 600 en 236”; UL». | 
TER, A. Etchari, 800 en |: 
50", cómodo; ESTRELLE- | 
RO, J. K. García, a la par ¡ 
se CHATAN, peón, 600 en 


DINERO 
d 
Urgente y en efeetivo a empleados, obreros. profesionales y | 


comerciantes. en 5, 160, 15 y 2 meses. ALSINA 208, ler. piso » 
un paso de Plaza Mayo, de Y a 1830 horas y sábado medio día 
el 


3 EUADRA BELGRANO Y ENTRE HIS, Con 
POZOS o sin retención sobre artícul hogar, má. ebser, 
eseribir_ surmar, planos, "radios, T.V., alhajas, 
ESPACIAL oro. De 9 a 20 horas, — COMPRAMOS CHEQUES 
A5- 16072 Y FAGARES A COMERCIANTES 
A PRESTAMOS PERSONALES 2 ¡A PRESTAMOS PERSONALES a 
empleados y corvere. con cuenta | emple Ss y Ccomere. con cuenta 
bancaria. Trárnite urgente. | bancaria, Trámite urgente. 
Corrientes 14€3 p. 139 Dto. 42 )R. Peña 32 . Oficina 26, 
CREDITOS URGENT 
A empleados y ebreros con planes ventajosos f 
Ejemplo: LLEVA $ 52.000. LO PAGA EN CUOTAS DE $ 6.250 clu. 
[PIEDRAS 73 19 Piso Ofie. 43, De Y a 20 hs. Sábado medie da 
DINERO ZA SOLA FIRMA A OBRER!. EMPLEADO, COMER: 
EN CIANTE. Ejecución al ins state. En 10, 15 y 20 me- 
ses. VENEZUELA 1120, 3er. piso Of. 6. T. E, 3826890 
EFECTIVO de Y a 20 horas 


DINERO EN EFECTIVO 1 

A EMPLEADOS Y OBREROS CON PLANES VENTFAJOSOS y 
Ejemplo: Jleva $ 55.000. Lo paga en cuotas de $ 6.250 clu, 

Florida 165, 59 p. Of. 525 “B”, Horario: de 9 a 20 hs, Sáb. medio día 


DINERO EN CON O SIN RETENCION CORRIENTES 1485 
Jer. piso Dto, “6” — 4£169% COMERCIAL SARMIENTO 
EL ACTO 


Sobre art. del hogar, pólizas, pieles; mág. de escri 
East bir etc. Hor. de: 9.20 a 13 y 15.30 a 20 hs. Días hábiles. 
CORRIENTES 3019, FP. 11 - Ofie. 113 — T. E; 89-2250 
Sobre artículos de) ho- D | NE R (cos O SIN RETEN-= 
gar. oficina, alba]... ete CION - Capital e Pela 
TRAMITB URGENTE - De 8 a 19 horas - Sábados de 9 a 12 


¡NADIE PAGA MAS! 


Por sw CREDITO COMERCIAL o BANCARIO. Compruébelo em 
ANTIGUA CASA MON, Diazomal Norte 325, pisa hd 
¿SOLUCIONO $U PROBLEMA DE $$$? 

A pagar en 10 meses. Bancarios, Seguros, ENTe!, SEGBA, FF. AA., 

P.C., etc. RIVADAVIA 6££%, pisa 1”, ofic. 23 (9-20). Sáb. Mo día. 
A EN PRIMERA JUNTA — 99-837 

DINERO RIVADAVIA 5432 —9 a 20 hs.— SIN RETENCION 

Sáb. 9 a 13 hs. ALHAJAS, TV, tocad., planos« 

ACTO helad., máquinas de escribir, sumar, coser, tejer. 

93 % PAGO EN EL ACTO 93 % 


Su crédito bancario. Carnets de crédito, compra-venta Costa, Can, 
gallo 1143, 3%, Of, 45. de 10 a 1930 hs. Sábados de 10 a 13 horas. 


PROFESIONALES 


VENEREAS 


SIFTLIS VIAS URINARIAS 
Ductor E Brizzio. Médico 


— 


EN EL 


ENFERMEDADES VENEREAS 
PIEL LUES. De Y a.12 y 5 
a-21 Dr. CORTOYDO. Médico 
Saavedra 2 0 E EIA lay 1264 de a ecuación 
ATA 1 279-5460. Dee 9 a 12 y de 36 2 20 hs, 
PIEL VENEREAS TO DE CANONIGO Partera 


SIFILIS Carlos Calvo 931 — T E. 239-5928 


tentre B de friguyen y Taeuarí) 
Dr. LUIS FTZCOVICA. Médico Consultas todus 10s dia 
Todos los Alas de 10 » 12 y 1412 


EL 463265. P. 4 Dominxos de Na 22 
CALLAO 445 E, 46-526 A E 
(Casi Esq. Corrientes) VENEREAS 


CIRUGIA PLASTICA SIFILIS — URINARIAS — PIEL 


Dr, Dominguez (rtiz, Médico 
Dr. Isaae Hacesich (Médico) 


De 10 a 21 hs. Sábados de 9 a 14 

Rivadavia 2625, 30 (Unre), 47-71239 
Coms. todos los dias 10-12 y 14-21 E 
CALLAO 449 — P, 3% — 46-5265 


VIAS URINARIAS - PIEL 
UNFCERMEDADES de (a 


VEJEZ GLANDULAS SIMON SPOLLANSK Y Médico 


De 9 a 21 horas 
Dr. L. RUSSO (Médico) LAVALLE 1619 Ko piso 461561 
Todos los das 16 a 12 y 17 a 20 


ESPECIALISTA EN VIAS 
PUEYRREDÓN 468 — 4: Piso 


URINARIAS VENEREAS 
PIEL VENEREAS Dr SCHUFE médico Ext del 
SIFILIS 


Hosp. Alvear, de 10 a 20 horase 
PASTEUR 463 19 €. — 482251 
Dr RICARDO (EZCOVICB 
MEDICO 
Todos los días de 10212 y 151220 


PUEYRREDON 468 - 4% Piso 
(Casi esanins Corrientes) 724492 


VENEREAS 


LUES . VIAS URINARIAS 
Todos los días de 9 a 12 y 15 a 20 
Dr. O. BRIZZIO, Médico 
Bm6, Mitre 2105, 1+ A (Congreso) 
PIEL - VENEREAS 
SIPILIS 
Dr. E. [TZCOVIOB (Médico) 
Todos los dias de 10 as YY 
y 14 a 2 ns 
Av. CORRIENTES $48 79 piso 
T. E. 40-2303 


DENTISTA 


Dr. MANUEL PASTOR 
Sulpacha 452 - 9 a 12 y 5 a 40 


JUANA M. CASAS  PARTERA 


"onsulras todos los dias de Y a 
Bmé MITRE 1970. 39 — 49313 


DENTADURAS ARTIFICIALES 


Rotas. Arreglo en el acto. 
Santa Fo 1127 - 9 'R” . 44-41 


VIAS URINARIAS 
VENEREAS - PIEL | 


Dr. J. Grinspon, Méd. del Ho 
Alvear Cons. de 10 a 21 hor 
TUCUMAN 2085 


DENTADURAS 1 
Inmediatas y reparaciones de A 


gencia, Lunes a sábados Y a 

hs Carlos Calvo 3384. 39 p. 

Odontólogo OVIDIÓ KUIS DIAS 
30-7084 y BQ-7968 


65 1S 


ACLARACIONES 


8* Carrera: Cabalist, es- 
peran mejor performance, 
8% Carrera: Buenaventu- 
ra, a juicio de J. C. Ba- 
ratbucci, mejorará su últi- 
ma actuación, 
7* Carrera; 


4L 
oL 


OP 3L 
Cand.: PREGUNTITA (5) 


4L 6P 
3L 1L 


7 ES 
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“CLARA COLOMBA EN SE 


LOGRARA EN EL "PATRIA” SU TERCERA VICTORIA 


ae Carrera 
EN ESTA CARRERA COMIENZA LA APUESTA DOBLE 


4 ULTIMAS 


3LE 
OL 


5L 
OL 
61 


2? Carrera 
EN ESTA CARRERA FINALIZA LA APUESTA DOBLE 


Cand.: M. NUEVO (4) 


32 Carrera 
EN ESTA CARRERA COMIENZA LA APUESTA TRIPLE 


Cand.: PIAFFE (11) 


¿4% Carrera 
; EN ESTA CARRERA CONTINUA LA APUESTA TRIPLE 


El Chá, de 
acuerdo con la opinión de 
A. 8. Castro, está en con- 
diciones de rehabilitarse, 
8* Carrera: Los cuidado- 
res, O. Rodríguez, T, Ara- 
na y F. Pérez, 
“aclaraciones para Sus pen- 
sionistas Traslado, Palicos 
y El Turvio, respectivamen- 
te, porque los citados com- 
petidores están bien prepa- 
rados y en condiciones de 
mejorar sus anteriores ca- 
Treras. 


OL 


Cand.: C, COLOMBA (5) 


Crónica 


Se inicia el cuaterno de reuniones de finde semana 00n 
el programa a realizarse mañana en forma exclusiva en el 
hipódromo de La Plata. Sirve de base al mismo el clásico 
“Patria”, a disputarse en cuarto término, sobre la distancia 
de 1300 metros. Se hallan prontas para conquistar log ocho- 
cientos mil pesos del primer puesto, ocho potrancas de dos 
años, una de las cuales no ganó todavía, y por ello llevaré 
52 kilos, registrándose el recargo de un kilo en el caso de 
Alarming, de acuerdo a las cláusulas de la carrera, 


Clara Colomba resulta la mejor candidata. La descen- 
diente de Vitelio se mantiene invicta a través de dog pre- 
sentaciones y está lista para continuar la serie. La pensio- 
nista de Francisco Nandin termina de vencer por tres cuer- 
pos a Gara-Baby, en 1'14” los 1200 metros y su preparación 
sigue siendo muy completa, 

Seria rival llevará en Argonne, ganadora de dog de las 
tres carreras disputadas, figurando en su corta campaña 
un tercer puesto, justamente en la prueba ganada por Clara 
Colomba, de la que llegó poco más de. tres cuerpos, y luego 
de esa performance venció por dos cuerpos a Zingarolska 
en 1'2/5 los mil metros. 


pidieron 


Pr. JOYOSA (1962) — 1300 Més. 


ANOTADOS JOCKEYS ek. PADRE-MADRE CUIDADOR 
1 JUNKA no correrá 3/56 Make Merry-Jingal M.Prátola 
2 AMURCA H.R. López 3/56 A, Night-Elvira II R.Reta 
3 ROCK STAR no correrá 3/56 Game Star-Rolska M.Alves 
4 ARENERA N. Pereyra 3|56 Patético-Portamanta | C.Rodríguez 
5 PREGUNTITA Y. Corso 3156 Haroun-Preguntona O.Puente 
6 LINDA SEÑA H. Ortega 3156 Laudable-La Marca N,Martínez 
7 TENGO MIEDO A. Real 3156 S. Susto-Belarrimotx: | J.Taborda 
8 ZACATECAS C. Sobral 3156 Presidium-Zampoña L.Fá (h) 
9 PRENSORA X.X. 3|56 Preclaro-M. Angela O,Finarellt 
10 EMPLEADA C. Montenegro | 3/56 Narrador-Ecónoma I.Galván 
11 AMEDIALUZ E. Riso 5156 Cancionero-Cas'belita | J.Montiel 
12 MALHABLADA H. Prieto 3156 Shalimar-Cachigorda | D.Cúcolo 
13 TERNASOLA R. Ro'íguez 3/56 Riachuelo-Poterna J.Ger 
14 LOCA BUENA G. Pereyra 3|56 Domselar-L. Linda H.Melo 
15 CHATARRITA IL. Calistro 3156 Acuerdo-Barquina A. Leiva 
16 PAGANIA R. Gómez 3156 Poderoso-Palas S.Peña (h) 
17 MONADE XxX. X. 3156 Le P. Prince-Kareen | E.Boni 
18 (MILESIA M. García 3156 Expeditious-Milema A Calonje 
J9(MULVIA L. A. Díaz 3|56 Mulato-Vía Rota Idem 
20 LA FIEBRE no correrá 3156 Faceto-Shenadoah J.Martínez 
21 MEL LIN no correrá 3/56 Mapocho-P. Libre J.Torres 


Enem.: Malhablada (12) 


Pr. ANTENA (1961) — 1500 Mts. 


1 NICOMACO y. Gogzález 5/56 Presidium-Norma S.Bello 

2 REDOMON X,X.' 4154 Alud-Redama C.Crespo 

3 CATANGUERO J. Honorato 3156 Gibralter-Sipasa C.Alvariza 
4 MOLINO NUEVO O. Brandi 8/56 P. Sun-A. Llanera E.Boni 

5 LICUADOR xX.X. 3156 Licurgo-Soladora N.Durán 

6 ATOQUÍ L. Rosales 3156 Quique-Atone J.Paz 

1 HUMOR A. Riquelme 3|56 Herodoto-Pujanta M.Robleg 
8 OLD GOLD nO correrá 3156 Apóstol-G. Brocade R.Trejo 

9 OBRIZO 3. G. Pina 3/56 P. Chamier-Cineraria | L.delaFuente 
10 CERRO COPETE €. Martino 3/56 Rey Claro-Caliope E.Clerc 

11 ANGLO L. Calistro 3156 Luxemburgo-Asturias| J.Migone 
12 RESORTERO 3. Alvarez 3156 Carniquicho-Alaria N.Ojeda 
13 HAPPY FLASH F. Mazzeo 3156 Flashing-Simé C.Zarlengo 


Enem.: C. Copete (10) 


Pr. AMOK (1964) — 1200 Mús. 


1 CHOCHERA E. Riso 4157 Chispeante-Katva A.Rodríguez 
2 SUSY WON no correrá 4/57 A. Night-N.o. Windso | G.Larriera 
3 ENPAUSA C. Buden 4157 Enfield-Pausa J.Gargiulo 
4 MALEN H. Ortega 5/55 B. Bey-Emeraude V. García 
5 LINGUISTA O. Corbalán 4/57 Bicho Cesto-Parlera M.Baquero 
6 MAR SERENA no correrá 4/57 San Matías-Eventide | J.Gómez 
1 ZINGANA C. Lescano 4/57 Mefistófeles-Zorra A Hidalgo 
8 LOCADIA J. Yalet 5/55 Pusilánime-Lola V.Pereyra 
9 G. DE ROMA S. Maciel 4157 Dándolo-La Tea A Saravia 
10 MERRINESS R. P. R'guez 4157 Gric-Merrymoss M.Alves 
11 PIAFFE M. Villagra 5155 Venusto-Sanidad R.Godoy 
12 ESLO A no correrá 4/57 P. Christian-Extasis | E.Lema (h) 
13 T. SPRING A. Vela 4/57 Tully-Candelita A.Prados 
14 MIBRANDA A. Gallardo 4157 Brando-Amigaza R.Rulzdíaz 
PANTERA REAL — | y. Sabín 4)57 A. Night-Panterana | A.Ipoucha 
16 T. FASHION €. Abril 'T. Castle-Esplen'rosa | J.Nenclolin! 
11 TU ESPERANZA H. Prieto Gric-Hasujeca M.E'choury 
18 RENCONTRE J. A. Díaz Pretexto-Enamour S.Bello 
19 ERIDANI C. Bertoldi B, Bey-Balería H.Vazón 
20 GERMONA P. Tárrago Mojicón-Generosa J.Villiani 
21 CABALIST G. Pérez 4157 Cachador-Dinora L.Coliguante 


Enem.: Pantera Real (15) 


Pr. Clásico PATRIA — 1300 Mts. 


1 ALARMING O. Do'nguez 2155 M. Tracks-Zozobra O.Zarlengo 
% GARLOCHA D. Torrilla 2/54 The Rabbi-C. Brava J.González 
3 CAMAFA nO correrá 2/52 Camarín-Farrita J,Migone 
4 ARGONNE P, Lárrago 2/54 B. Pet-Zelda M.Arismendl 
5 C. COLOMBA N. Vismara 2154 Vitello-Samarllla T.Nandín 
5 6 PELIAGUDA R. Ruttl 2/54 Shallmar-Ipuscua D.Cúcolo 
1 DART E. Riso 2154 Luxe'burgo-Dignísimi| J.Della 
8 VITECLA R. P. R'guez 2154 Vitelio-Mantecada 'R.Diclano 


Enem,: Argonne (4) 


Otra competidora con destacada chance es Dart, que - 


A las 16. 20 52 Carrera 


o 
Ss 


ly 


(ee 81121111 


Cand.: 1 INCA-TOM (3) 
Pr. ANTARESCA (1967) — 2100 Mts. 


1 BUENAVENTURA 


6% Carrera 
Sport: Amurca (2) 


A las 17.5 


Cand.: FANEGADA (15) 


72 Carrera 
OL 08 OL 0L 


Sport: Nicomaco (1) 
A las 17.55 


Sport: Recontré (18) 


A las 18.45 


5P 4P 6L DP 
Pp 4h OL 


Pr. JUMAND 
EN ESTA CARRERA 


1 CHILEMAN 


salió de perdedora al debutar y que al reprisar se clasificó 
quinta a seis y tres cuartos de cuerpo de Clara Colomba, 
completando con esa performance su preparación, como 
lo evidencian sus ensayos, especialmente su partida final 


Completan la lista de participantes Alarming, que fra-= 
casó en el clásico Carlos Casares, disputado en San Isidro 
y ganado por Spiaggia y cuyo triunfo al debutar le con- 
fiere chance en el cotejo de mañana, que es menos severo 
que el disputado últimamente; Garlocha, que logró su úni- 
ca victoria a expensas de Metida, a la que superó por un 
largo. en 1'20"25 en su presentación más reciente y cuyo 
training sigue siendo muy completo; Camafa, que finalizó 
última en ocasión de su debut en la carrera ganada por 
Piti y cuyas probabilidades lógicamente son muy remotas; 
Peliaguda, con un triunfo y dos terceros en sus tres pre- 
sentaciones en público y con una preparación ajustada 
como para suponer que mejorará su reciente actuación 
en pos de Argonne y Zingarolska, y, por último, -Vitecia, 
también ganadora de una carrera y con una opaca per- 
formance reciente, como es el quinto puesto a doce cuer- 
pos de Argonne, en 1'2/5 para los mil metros. 


A. de Santis 


(1963) — 1000 Mts. 
FINALIZA LA APUESTA TRIPLE 


2/55 Carabinero-Langfield P.Cuvielo — 


REUNION 30 
El mejor candidato 
Andafuerte 
Doblete probable 
Preguntita 

¿ — Lumiton 
Para la triple 
Piafíe 
Clara Colomba 
Inca-Tom 
El dato del reloj 
Fanegada 


La mejor llave 
4% Carrera 3/4. 


Alas 19.3 


2(R. DEL BARRIO 
3(INCA TOM 
4 GARA-MUS 


1 


2 5 LUCKY ONE 


6 GUAPO REAL 
1 ONDULADO 
8(MERE'TENGUE 
3 (DINERO 
10 LUIS FELIPE 


11 PAJARO GAUCHO 


A 12 SIRIUS 

13 ROMASÑOLO 
34 RINCONCITO 
J5(SOUPIR 
IG6(FAULKNER 
17 ZAGROS 

18 PANZER 

19 KICKER 

20 TAMBORCITO 


1 2 CURU CHIPAY 
3 PLACENTERA 
4 ESCABEY 

2 3% LEONIE 
6 TEUCA 
7 SAMBINA 

3 $ E. DOMAIN 
9 WILD STAR 


4 10 LA BARBARINA 


11 AIDA 
12 FOQUITA 
13 CANZONELLA 


_ a A 


6 16 ANDA SOLA 
17 SEDERIA 


REGALAZO 
PEN ACHO 
L 
P 


1 


PALERMO AZUL 


ANDAFUERTE 
FULFAL 
RUGANTINO 

8 VOLVERIOLA 


2 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


3 Y EVERREN 
10 MARTINO 
11 PAQUITA 
12 GARAMANCHEL 
13 SECRETITO 
14 PRARO 


15 EL CHA 
16 MANOSEO 
5 17 COCTEAU 
18 VISTE DOLI 
19 MUSGO 
6 20 CHARINGO 
21 ESQUIF 


Cand.: ANDAFUERTE (5) 
8? Carrera 


1] CAMPILLO 
1 2 TRASLADO 
3 PALICOS 
4 LUMITON 
2 5 ESPINOSO 
6 ASTRAKAN 
7 GOL 
8 LUZBEL 
3 9 EL GRILLO 
10 PUISSE 
11 LONGINES 
4 13 VASALLO 
13 MAMERTINO 
14 R. DROUOT 
- 16 ROMO 
5 16 B. FLASH 
E EL TURBIO 
MULLINS 


no correrá 


H. Sueldo 


Y. Ynleb 
A. Cufré 


D. Torrilla 
Y. Vázquez 


no correrá 


3. Ledesma 


3. Corso 
C. Sobral 


J. Camoretti 


no correrá 


P. Sierra 
nO correrá 


A, Martínez 


R. Rutti 


no correrá 
XxX. Xx. 
no correrá 


O. Tévez 
3. A. Díaz 


F. Echagiie 


G. Rivero 


Y. Contreras 


H. Prieto 


noO COrrerá 
no correrá 


R. Alzamora 


noO correrá 
nO correrá 
3. Yalet 
no correrá 
nO oOrrerá 
Y. Sabín 
3. Fontela 
P. Sierra 


R. Rutti 


3. Gutiérrez 


no correrá 


M. Villagra 


J. Fajardo 
L. A. Díaz 
no correrá 
no correrá 
A. Cutró 
no correrá 
Y, Porinle 


y. Ynalet 
Y, Sabín 


D. Torrilla 
R. Ba'nuevo 


G. Pérez 


C. Montenegro 


H. Prieto 


Y. Orduna 
no correrá 
no correrá 


Enem.: Penacho (2) 
Pr. VIT REINA (1965) — 1600 Mts. 


G. Pereyra 
C. Montenegro 
R, Encinas 


L. A. Dínz 
no correrá 
no correra 


R. Di Nitto 
H. KR. López 


J. Porinle. 
O. Tévez 


R. P. R'guez 
3. Gutiérrez 


H. Prieto. 
nO correrá 


E. Riso 


J. E. García 


E Ona 
3. Y alos 


E Días 
Arrago 


AXAy 


Sport: Dart (7)! Cand: LUMITON (4) pi Unem.: Scotoher (20) 


NONE 


RL NRoN UN 


5 Le Sam co 00 a 


3/56 Carapálida-Blasonerí: 
3156 L. Order-Capota 
3156 Parasimpático-Cima 


3/56 Never-Andanada 


2/35 P. d'Or-R. de Oros 
2155 Inca Yata-Mollera 


53 Garabato-Migorda 
55 Rodin ILLuckily 

55 R. Park-Guapona 

55 Niklas-Epirina 

5 Malhechor-Paratí 

5 E. Ruler-Billetera 
55 Restoration-P. Plage 


Shalimar-Miau Guau 
55 Scotch-Key West 
55 Sorrento-Chapola 


en 
E] 


A 


55 E. Ruler-Liconda 
55 Inca Yata-Furnía 
Trousseau-Nicona 


55 Oise-Calumet 
55 P. d'Or-Kontradanza 


2/55 Soldado-Tamborá 


Enem.: Luis Felipe (10) 


57 Tirreno-Mágica 
36 Basajaun-Sirma 
53 Gric-Pray Hurry 


57 B. Bey-Escamona 
54 Pretexto-Leonore 
53 T. Tale-Adaviana 


56 Scotch-Eyelash 


53 Restoration-Wishing 


56 Quique-Estética 
53 Anaram II-Astarloa 


156 Fomento-Sonroja 


56 Fansaré-Chabola 
56 Rianco-Esclarmonde 


56 T. Castle-Sanidad 


56 Portobello-Magia 
53 Datour-Proserpina II 


56 Garabato-La Choza 
56 Casanova-Senela 
56 Celtíbero-Balila 
56 Chaval-Chacana 


56 Magabit-Mariette 


156 Mont'nasse-Carilinda 


53 Vitelio-Empecinada 
56 E. Ruler-Medusea 


56 Averroes-Payuca 


03039 000 amu uy 


5/55 Sabroso-Enci: 


56 R.o. Way-Mesana 


57 Canthare-Ulanova 


154 Poderoso-Tortura 


54 Poderoso-Palas 
57 Lacydon-Princi 


55 T. Yuvaraj-L, Nieves 
51 Toreador-Saudita 


157 Paradiso-Abadesa 
154 Erasmo-La Fourml 
4154 R. o. Way-Chambolle 


57 Umpapa-Izakera 


4/54 Blizzard-V. de Nardo 
3/52 Esquilino-Mejicana 


51 Agaln-Pigalle II 
357 Rómulo-M. Coronda 
57 Choir Boy-B. Spring 
54 Riesgo-Marinilla 


$7 Conquest-Bloqueada 
55 Scotch-Reclamada 


54 Laudable-Jineta 


Undefeated-Zumacay: 


Sport: Chileman ' 
A las 20, 


56 Restoration-Emmelin | E.Argúello 


51 Mefistófeles-Codillera | G-Ghigliottl: 
3153 Tirreno-Mejilla 


3/56 Fomento-Nacela 
3/53 B. Still-Guachita 
3/53 Guatán-Sonfoniche 


Enem.: Buenaventura (1) 
Pr. FIORE (1966) — 1200 Múís. 


Sport: Leonie (5 
A las 21 


56 1. t. Angel-L. Regalon y U.Lasserre 


56 E. Ready-La Pandora 


55 Sha*peare-Encarnació 


Sport: Traslado 


E.Boni 

Idem a 
M-.Baquero 
H.Casalottl 
J.González 
U.Gueyare. 


P.Díaz 
ídem 
E.Rodrígue 


D.Cúcolo 
V.Reviriego 
R.Trejo 


C.Zarlengf 

J. ia hy 
Ídem 

C.Cosentin: 

J.Ruizdíaz 

L.Grigera 

R.Silva 2 


J.Barattucel 
A.Aguirre 
J.Valle: 


R.Brancacic 
H.Contreras 
M.E'choury 


J.Della 


O.Ojeda 


E.Clere de 
R.Marinetti 


M.Baquero 
3 


A.Salvati 


E.Boni 
V.Addati 
C.Zarlengo 


I. San Mil 
M.Dacosta 
V.Reviriego 


J.Brondo 


T.Arana 
A.Grassi 
R.Salazar. 
E.Clerc; + 
M.Baque 
L.Romero 
T.Giovenilla 
A.Castro. 


O.Sarina 


0) 


Sport: Secretito” 
A las 22 


Ro EDS Ñ 


aa 


E. Boni + 
Costa 
A.Rodrigu 
H.Cabral 


J.Ojeda 
M.Quinte: 


R/RodrÍgues 
J.Paz 
.Pucina] 
R.Ghiglló 


: Aires, Jueves 18 de Abril dé 1988 


"ANDAFUERTEE 
LAS PARTIDAS 


| Muchas y muy buenas partidas se cumplieron para la reunión que se llevará a 

| cabo mañana en el hipódromo de La Plata. Los pingos que intervendrán en 
las diversas competencias ajustaron sus formas al máximo para rendir a la 
redida de sus fuerzas. Como nota destacada citaremos a nuestro candidato 
Asdafuerte que para su compromiso en la séptima carrera empleó 36”1/5 


O PRIMERA CARRERA 


(Pista Auxiliar, Nermal) 

PREGUNTITA, J. Corso, 
600 en 3525; LINDA SE- 
ÑA, H. Ortega, 700 en 45”; 
ZACATECAS, J. Setosca, 
7100 en 53”4/5; MALE A- 
BLADA;, H. Priete, 600 en 


36” 3/5; CHATARRITA, 


Calistro, 690 en 37”4/5: MO- 
NADE, J. Gutiérrez, 600 en 


PROVINCIA 


110 Con $ 18.000.000 


20273 


29% Con $ 1.800.000 


38993 


3% Con $ 500.000 


40865 


4? Con $ 250.000 


41918 


5% Con $ 150.000 


4886 


6% Con $ 50.000 


2549 


7% Con $ 50.000 


4106 


$* Con $50.000 


33470 


99% Con $ 30.000 


1228 


10% Con $ 30.000 


8033 


119 Con $ 30.000 


12046 


122% Con $ 30.000 


31111 


12 Con $ 5.900.000 


1.22 Con $ 500.00 


PP A SS 


3% Con $ 200.000 


39” 2/5; MILESIA, M. Gar- 
cia, 500 en 31”2/5; MUL- 
VIA, L. A. Diaz, 500 en 31” 
2/5. 

San Isidro: AMURCA, H. 
R. Loupez, 700 en 43315; 
EMPLEADA, E. Olguín, 700 
en 43”; LOCA BUENA, G. 
Pereyra, 600 en 36”. 

De Palermo: TERNASO- 
LA, con el peón, 600 en 37” 
45. 

O SEGUNDA CARRERA 
(Pista Auxiliar, Normal) 
NICOMACO, J. González, 

700 en 45”"3'5; MOLINO 

NUEVO, O. Brandi, 800 en 

50” 4/5; HUMOR, A. Riquel- 

me, 800 en 50" 115; OBRI- 

ZO, G, de Pina, 700 en 43” 

45; CERRO COPETE, J. 

Martino, 700 en 43” 2/5; AN- 

GLO, R. O. Rodríguez, 800 

en 51 "3/5; HAPPY FLASH, 

J. Alvarez, 800 en 49” 3/5. 
San Isidro: ATOQUI, J. 

Ramallo, 800 en  48"3/5; 

HAPPY FLASH, S. Barletta, 

800 en 49'2/5. 

€ TERCERA CARRERA 
(Pista Auxiliar, Normal) 
MI BRANDA, A. Galar- 

do, 600 en 37”, 

Sau Isidro: SUSY WON, 
D. Brunetto, 600. en 36"3/5; 
ZINGANA, C. Lescano, 600 
en 37”: MERRIMES, M. Vi- 
llagra, 60) en 36215; TU- 
IIY'S SPRING, A. “ela, 700 
en 42215; ERIDANI,  C,. 
Bertoldi, 600 en 36''; CABA- 
LIST, G. Pereyra, 600 en 
36”215. 

De Palermo: TUDOR FA- 
SHION, 7. Abril, 300 en 19”, 
rematando los últimos 300 
metros en 18” 45, 


O CUARTA CARRERA 
(Pista Auxiliar, Normal) 
ARGONNE, P, Tárrago, 

700 en 42” 315; CLARA CO- 

LOMBA, N. Vismara, 700 

en 44”215; PELIAGUDA, 

R. Rutti, 600 en 37”. 

(Pista Grande, Normal) 
DART, . Riso, 600 en 34'” 

45. 

San Isidro: ALARMING, 

>. Domínguez, 700 en 41”. 


€ QUINTA CARRERA 

San Isidro: LUCKY ONE, 
H. Casalotti,. 600 en 37”; SI- 
RIUS, J. Calnoretti, 600 en 
36315. 


LOTERIA DE MONTEVIDEO 


6% Con $ 20,000 


Ys l2f2lo9 


7? Con $ 20.000 


8* Con $ 20.000 


(Palermo. Pista auxiliar) 

GUAPO REAL, D. Torri- 
lla, 500 en 30” 3/5; ONDU- 
LADO, O, Camacho, 600 en 
38” 25; MEREQUETEN- 
GUE, A. Annolles, 600 en 
36” 2/5; DINERO, J. Cor- 
so, 600 en 36”25; LUIS 
FELIPE, Corso, 600 en 
39” 215, cómodo; PAJARO 
GAUCHO, C. Irisarri, 600 
en 37"; FAULKNER, A. 
Martínez, 600 en 36” 2/5. 

De Palermo: ZA:GROS, 
R, Rutti, 500 en 30”, de las 
gateras. 


O SEXTA CARRERA 


San Isidro: CURU CHI- 
PAY, J. A. Díaz, 800 en 50” 
415; ESCABEY, G. Rivero, 
1000 en 1'2”; LEONIE, con 
el peón 800 en 50”; WILD 
STAR, R. Alzamora, 800 en 
49215; SEDERIA, P. Sitrra, 
800 en 49"25. 

De Palermo: BUENA- 
VENTURA, O. Tévez, 800 en 
52” 4/5, 


O SEPTIMA CARRERA 


(Pista Auxiliar, Normal) 

REGALAZO, A. Riguelme, 
600 en 36'”4/5; PENACHO, 
J, Gutiérrez 600 en 36'4/5; 
FULFAL, Díaz 700 en 43”3/5 
PAQUITA, J. Periale, 600 en 
36"; CAPRARO, A. Torrilla 
600 en 36"; VISTE DOLI, H. 
Prieto, 600 en 3625. 

San Isidro: LOZANO, J. 
Fajaruo, 600 en 36”; ANDA- 
FUERTE, H. Prieto, 600 en 
361/15; EVERREN, A. Cufré, 
600 en 35”4/5; MARTINO, J. 
Martino, 600 en 36”; EL 
CHA, R. Barrionuevo, 600 
en 35"1/5; MANOSEO, G. 
Pérez, 600 en 35”415. 

De Palermo: RUGANTI- 
NO, con el peón, 600 en 37” 
215; SECRETITO, con el 
peón, 600 en 37”. 


Y OCTAVA CARRERA 


(Pista Auxiliar, Normal) 
LUMITON, L, A. Díaz, 800 
en 5045; ASTRAKAN, D. 
Torrilla, 800 en 49” 2/5; EL 
GRILLO, J. Periale, 800 en 
51” 1/5; VASALLO, J, Gu- 
tiérrez, 800 en 50” 25; MA- 
MERTINO, H. Prieto, 800 
en 49" 4/5; MULLINS, J. Le- 
desma, 800 en 49" 4/5; 
SCOTCHER, P. Tárrago, 

800 en 51”, 
San Isidro: CAMPILLO, 
- G. Pereyra, 800 en 47"3/5; 
PALICOS, R, Encinas, 1000 
en 12115; LUZBEL, H, R. 
López, 800 en 49"; FUISEE, 
A. Carbajo, 800 en 50”; 
BLUE FLASH Il, J. R. Gar- 
cía, 800 en 49”; EL TURBIO, 
P. Colman, 800 en 48"2/5; 
TEMPORAL, J. A. Díaz, 800 
en 48”25. 


, 1 . De Palermo: TRASLADO, 
3 2 4. ) J. Camoretti, 700 en 45”, 
' del lado opuesto. 


138098 | Jofo[s]s | : | 
MAXIMA, a las 13 horas: 


4* Cen $ 100.000 


N058005056u 


5% Con $ 40.000 


9% Con $ 20.000 


10% Con $ 20.000 


21 


MINIMA: 15%, a las 8 hs. 
Humedad: 60%. Pronóstico 
para hoy: Tiempo empeoran- 
do hacia la noche. Vientos 
del Nordeste a 6 k.p.h. Para 
mañana: Algunos chaparo- 
nes, luego aclarando. 


EL MUNDO £N SUS MANOS 


BODAS DE ESTRELLAS 


Con pocas horas de diferencia, y luego de fulminantes no- 
viazgos que sorprendieron a la colonia artística, se unieron 
en matrimonio cuatro populares figuras. Nito Mores, el hijo 
de Mariano, desposó a la ¡joven cantante Claudia, y Carlos Es- 
trada, galán que retornó a su patria luego de larga y exitosa 
estada en España, asoció su existencia a la de la rubia Erika 
Wallner. ASI registró las dos bodas y-la ruidosa despedida de 
soltero de Nito, que fue una alegre batalla campal. 


LA ODISEA DE UN TAXISTA 


Un taxista de Villa del Parque, con coraje y sangre fría, puso en fuga 
a cuatro delincuentes que intentaron asaltarlo cerca de la Ciudad De- 
portiva de Boca Juniors. Amenazado con un revólver y una navaja se- 
villana, upretó el acelerador a fondo y comenzó a hacer zigzag. Los 
maleantes huyeron tirándose del coche. Luego, el aguerrido trabaja- 
dor del volante colaboró con la policía en Ja captura de dos mujeres 
que integraban la pandilla. 


SECUESTRO EN EL PLATA 


Apasiona el caso del remolcador argentino “Puma”, que fue detenido en 
aguas jurisdiccionales del Uruguay por una infracción y huyó rumbo a 
Buenos Aires luego que sus tripulantes atacaron al marinero que estaba 
de custodia. ASI investigó el caso en Colonia y en la ribera boquense, 
donde una conspiración de silencio parece ocultar el enigma del “Puma”. 


Y, ADEMAS... 


LA EMPEÑOSA BUSQUEDA DEL HOMBRE INMORTAL 
EL CEMENTERIO DE LOS CAMIONES CEREALISTAS 
REBELION ESTUDIANTIL EN ALEMANIA OCCIDENTAL 
LAS VIEJAS TUERCAS VUELVEN AL VERTIGO 

SE ENTREGO EL ASESINO DE LA ENFERMERA 
PHEMIARON CON EL OSCAR UN FILME ANTIRRACISTA 
EL FIN DEL BANDIDAJE EN EL SUR DE ITALIA 
ANTONIO DALLEVES SE LLEVO EL CAMPEONATO 
PRODUCIR RESULTADOS... (Por Dante Panzeri) 
ROBERTO CHERRO Y AQUEL BOCA... (Serie) 


0600000808 


'MEDOROD0an 


DIVIERTASE EN GRATA COMPANIA 


5 CARAS 
BAR NOCTURNO ARNALDO 15 CARAS 
'Taleahuano 478 (entre Corrientes y Lavalle) Whisky $ 30M.- 


Ablerto todos los dias de 2230 a 4 Hs. mea” 


A] cierre de esta edición, la 
cotización del dólar era de 


350.— 


en el Mercado Unico. En el 

_ paralelo, el dólar se cotizó 
en billetes, a $ 348,50 com- 
prador, y a $ 349,50 tipo 
vendedor. 


LA REVISTA EN CASTELLANO DE 
MAYOR CIRCULACION DEL MUNDO 


SUNSET STRIP 77 


Epile y Diviértase Strip tease con la exótica 
20 Caras Bonitas TAMARA 
IM. Trelles 2340. alt Av. San Martín 3000. Abierto todas tas nocher 


GRAN SHOW 


M 


I 
' 
| 
Ú 
4 
1 


1 1) e 4 
E) Cine Aventura : : 
EA Con Vergiienza E) Aquí Tierra $; 
E) Tribunal ó , AE) Aventuras . 
de Apelación E) Cine en Castellano | (E) El Santo 20.30 21.30 23 en el Paraíso 
La PI ic tai Fútbol por TV | E) La Chona Contesta | (EA Redacción 1 0.15 
Sl ln Frontera ¡1 Ultraman cd all z AS A a por un Millón ID El Reporter Esso | |([) Cine Nocturno 
sin Fr y Tempestad EA Ganar es cil..., E) Jacinta de Pesos AOS «Cantando vivizema 
17.30 l 'enp Pero Pichimahuida 13) Viendo a Biondi dd 15 die 
E) Los Colosos 18.30 E) Nuevediario Extra (B El Circo 7 a e 45 
del Oeste 8) Los Californianos | ¡fÍ) Diario Alpargatas de Marrone 22 Inolvidables | 02 Hasta Mañana 
ES El Capitán Piluso EA Muy Buenos Aires 19.55 21 E) Cine en Castellano > z 1 con Dios 
E) Simplemente 1) El Túnel 'EA Redacción 7 8 Europa Canta “Promesa violada'” 11) st aipesa 1 
1 o ¡ snuda 
María del Tiempo 20 y Baila E) Su Comedia Da Momento 
(1 La Chica 18) Vivir Enamorada Las Cuatro Favorita 23.30 de Meditación 
del Bastón 19 Palabras E) Adolfo Stray vAlniWdr acero Notidós 150 A 
13 E) La Vida de Todos | l(([) Las Solteronas ID Vivir £) Cine Universal a 


EY Robin Hood (£E2 Redacción 7 


Pese a los Anuncios, el 9 Pasó “Enlatada” la Boda de Nito y 
Claudia. Malestar Contra Nené Cascallar. Mantuvieron Violento 
Altercado Carlos Cores y Ricardo Bauleo. Carucha Onerosa 


Curiosa situación 
se creó anoche 
entre los canales 
9 y 11 con los de- 
talles de la cere- 
monia religiosa 
de la boda de los 
; cantantes Clau- 

¡dia y Nito Mores. El canal de Paléono anunció durante 
toda la jornada la transmisión en directo y exclusiva desde 
la Basilica de Nuestra Señora de la Merced a partir de 
las 21.30, pero hasta las 22 continuó la ditusión de un nuevo 
capitulo de “El conventillo de la Paloma” y recién al fina- 
lizar éste se anunció la supuesta conexión con el templo. 
Lo real es que tal transmisión se efectuó grabada en video- 
tape, daco que a las 21.40 ya nadie quedaba en la iglesia. 
Y lo más curioso fue que mientras el animador Silvio Soldán 
se esftorzaba por informar a los teleespectadores que “en 
momentos más llegarán aquí los novios”, el noticiero de 
' Canal 11, que comienza a'las 23, difundía, filmadas, las 
secuencias de dicha ceremonia. ¿Cómo era posible, se pre- 
guntaba el público, que lo que aún no había ocurrido ya 
estuviera en pantallas por otra emisora? Todo sucedió 
; como se relata: la ceremonia fue gravada y difundida más 
| de una hora después, aunque se ofreciera como transmisión 
j en directo. El canal de Palermo, de esa manera, no tuvo 
| necesidad de alterar su programación artistica ni las tandas 
¡ comerciales con que se amenizó la trasmisión de la boda. 


¡€ OTRA DE CUPIDO 


5 El próximo 2 de mayo contracrá nuevamente enlace 
La cantante tanguística Paula Galés, hermana del publi- 


Es 


cista Juanito Belmonte. La reincidencia la hará, vía Mé- 

í xico, con el señor Hugo López. El matrimonio vivirá en un 
| departamento de la avenida Libertador y Oro. ¡Que sean 
¡felices! 


6 .. Y SIGUE CUPIDO 


y Hoy se unieron por el civil el director artístico de Ca- 
| mal 7, Horacio Larrosa y Marta Noemí Berton, que nada 
tiene que ver con el ambiente en que trabaja su aninado 
esposo. La ceremonia religiosa se efectuará el próximo sá- 
bado, siendo el padrino de la misma el larguirucho Antonio 
Carrizo. Novio y padrino (que esta,vez n0 es tan peado) 
son oriundos de General Villegas. ¡Que también sean felices! 


€ LIBERTAD RECHAZO UNA OFERTA 


. Vía cablegráfica hizo llegar desde México doña Liber- 
tad Lamarque, la matrona de la canción, su rotunda nega- 
,Lliva a la temporada teatral que en principio le fuera ofre- 

cida por el también veterano Hugo del Carril compartiendo 
cartel en importante sala de la calle Corrientes. Contraria- 
amente a lo que más de un suspicaz podría pensar en un 
primer momento, se sabe por intermedio de oficiosos perso- 
neros de la Lamarque que la negativa en cuestión no res- 
ponde a motivos políticos. 


De acuerdo siempre con esta comedióa versión, doña Li- 
bertad no tendría el mínimo reparo en trabajar junto 
2 Del Carril, pero en cambio sí lo tendría —por insospecha- 
dos motivos— con la estelar Virginia Luque, la que también 
integra el gigantesco reparto pergeñado por don Hugo. 


€ APENDICITIS AGUDA 


Presa de fuertes dolores abdominales debió abandonar 
los ensayos de “Amar también es un derecho” el solivian- 
fado galán Atilio Marinelli, quien, revisado por los facul- 
- tativos, fue recluido en cama como sospechoso de un ataque 
¿de apendicitis, Si bien aún se lo mantiene en revisación 


(E) Telenoche 


es una Comedia 8) Cimarrón 


clínica, se descuenta que en próximos días será pasado por 
el cuchillo estudiando ahora los productores del ciclo la 
posibilidad de reemplazarlo mientras se mantenga alejado 
por la dolencia o inclinarse por el expediente al parecer 
más rápido y expeditivo de eliminar su altivo personaje, 


+ CANDIDATAS 

Entre la pizpireta María Concepción César y Beba Gra- 
nados se encuentra la protagonista de la comedia musical 
qua, sobre idea original de un directivo de televisión más 
que conspicuo, Vienen preparando Mariano Mores,el suegro, 
y Abel Santa Cruz, el diminuto, para presentar en el teatro 
Odeón una vez que finalice la actual temporada de Myriam 
de Urquijo con “El precio”, de Arthur Miller. 

Se asegura, además, que el afrancesado don Miguel de 
Calazans viene presionando demasiado insistentemente por 
la candidatura de Mari Concepción. 


+ EL CARBONICO DE NENE 

Tenso maiestar surz ¿ entre los avisadores comerciales 
del lacrimógeno ciclo de Canal 13 “Vivir enamorada”, de- 
bido a una publicación cpstinada al público femenino que, 
supuestamente dirigida por doña Nené, comenzó a publicar 
las historias del ciclo en forma novelada. 

De acuerdo con la idea de los anunciadores protestones, 
parecería que la Cascallar uti."za ahora sus mejores esfuer- 
zos en los folletines de la revista y mo en los libretos tele- 
visivos, los que, por otra parte, mostrarían: las mismas his- 
torias que la revista anticipa. 


$ PADRE E HIJO 


Furibundo altercado planteóse la víspera entre los ac- 
tores Carlos Cores y Ricardo Bauleo, mientras desempeña- 
ban sus “roles” en la grabación de escandaloso y gallináceo 
ciclo palermitano. Al parecer, desde varias escenas atrás 
ambos venían peleando codo a codo por 2comodar mejor 
sus respectivos rostros frente a las cámaras y, muy calla- 
da pero alevosamente, intentaban hurtarse recíprocamente 
un ¿ángulo de luz o un smejor enfoque, desplazando el uno 
al otro (aunque fuera a as empujones) de delante del lente 
que captaba la situación del momento. 

Harto del egomaníacg jueguito, en un alto de la graba- 
ción don COres quiso porxr punto final al mismo, sacando 
ventajas con el sistema de que ol que pega primero, pega 
dos veces. Así fue como egpersonándose al tranquilo Bauleo 
comenzó a increparle su proceder en altisonante tono, para 
culminar la arenga con esta frase: “Sepa, mocito, que para 
ser figura se necesita no solo un par de ojeras, sino también 
haber pagado un derecho de piso; y que galán no se es así 
no más”. 

La respuesta de Bauleo, dicha con voz casi cansina y 
con sobriedad de gesto, dejó francamente atónito al madu- 
ro don Carlos: “Hay una sola razón p0r Ja que Je permito 
que me hable así y me callo: es que pienso que usted, por 
su edad, bien podría ser mi padre, y eso, solo eso, me in- 
funde respeto”. 

Hábiles negociadores enfriaron luego el partido, Lamen- 
tablemente. 


€ MUJER AL FIN 


La actriz Carucha Lagorio adquirió er una costosa bou- 
tique de la avenida Alvear un conjunto de gamuza (inclui- 
das botas y gorrito), por el que Pagó la friolera de 135.000 
pesos, En realidad el que tuvo que pagarlos fue su marido, 
el enflaquecido Nino Fortuna Olazábal, quien recibió las 
prendas y la incendiaria factura a la hora del aperitivo. 
Ese día don Nino hizo huelga de hambre y ahora Carucha 
no sabe cómo decirle que había adquirido también un ta- 
297 de nylon, imitación piel, de origen francés, de 80.000 
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En estos 60 naipes se encuentra encerrado un men 
saje para usted. Acaso se trata de un augurio o de una. 
advertencia que no de-erá desestimar. Para dar con el' 
mensaje que corresponda al lector, éste deb proceder 
de la siguiente manera: si su nacimiento se ha registrado. 
entre los días 5 y 11 (no importa el mes). elegirá PICAS; 
si se ha producido entre los días 12 y 19, TREBOL; si 
lo fue entre los días 20 y 27, DIAMANTE, y finalmente, - 
si su advenimiento al mundo aconteció entre los días 28 
y 4, su palo será CORAZONES. Una por su orden. le- 
yéndolas de izguierda a derecha, las letras que lleven las 
cartas correspondientes a la fecha en que nació y es- 
críbalas, » 
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pesos, que le habrán de enviar de un momento a otro. Pala! 
evitar que Su marido se diluya fisicamente, Carucha mon 
guardia en la puerta de su casa, esperando el tapado de 


€ LAS ULTIMAS 


*k El mes venidezo regresará al país el chileno Antonio 

Prieto, quien debutará en televisión por el show “Casié) 
no” para el que tiene ya firmado el contrato respectivo 
k Por vía epistolar informa el viajero Yaco Monti que a 

fines de mes esiará de regreso en Buenos Aires 
presentar oficialmente a su novia Mónica, d:spampanan 
azafata con la que tiene intenciones de desposarse 
de fin de año. > 
Xx Ansiosamente espera la gente de “Telemúsica” la llegí 

da al país del donjuanesco Maurizio Arena, el próx 
domingo, a quien presentarán cantando. Pese a la expi 
tativs de Matas y los suyos, se sabe que los directivos 
ninos son bastante escépticos con respecto a la calidad 
mo intérprete vocal del ex novio de la princesa de 
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O SUC. CENTRO: AV. DE MAYO 930 O CONSTITUCION BRASIL 790 


O POMPEYA: AV. SAENZ 1102 
O AVELLANEDA: AV. MITRE 338 


O LINIERS: CARHUE 54 A 1/2 C. ESTACION 
O BOULOGNE: AY. ROLON 2600 (FTE. EST.) 


O CHACARITA: FCO. LACROZE 3974 O ROSARIO: SAN MARTIN 1371 
O LA PLATA CALLE 49 N* 679 
O FABRICA. ADMINISTRAC:ON Y VENTAS TELLIER 2149 (FTE. MATADERO) 
ATENCION AL PUBLICO DE LUNES A SABADOS DE 9 A 20 HORAS 


